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EXPLANATORY. 


It  is  usual,  when  the  principal  is  composed  of  dollars  and  cents,  to 
reckon  50  cents  and  upward  as  a  whole  dollar,  and  to  disregard  all  cents 
less  than  50. 

Banks  generally  reduce  time  to  days,  (including  both  the  day  on  which 
a  loan  is  made  and  the  day  on  which  it  becomes  due,)  and  count  interest 
thereon  at  the  rate  of  1  per  cent,  for  60  days.  At  the  same  rate  all  the 
day-tables  in  this  book  are  calculated.  In  every  table  the  principal  and 
interest  are  designated  at  the  head  of  each  column,  the  interest  being 
placed  next  to  its  proper  principal,  and  taking  its  denomination  from  the 
principal.  If  the  principal  be  so  many  dollars,  the  interest  is  also 
dollars  and  decimal  parts  of  a  dollar.  If  the  principal  be  so  many 
cents,  the  interest  must  also  be  called  cents  and  decimals  of  a  cent. 

The  tables,  being  calculated  at  1  per  cent,  for  sixty  days,  will  be  found 
absolutely  correct,  except  where  the  terminal  figure  is  3  or  8,  which  to  be 
perfectly  correct  should  be  \'  more, — i.e.  3£  and  8£.  Or  where  the 
terminal  figure  is  7  or  2,  which  to  be  perfectly  correct  should  be  \  lessy — 
i.e.  6|  and  If  respectively. 

From  these  remarks  are  deduced  the  following  Rules  for  calculating 
interest. 

Case  I. 

To  find  the  interest  for  sixty  days  on  any  number  of  dollars. 

Rule.  Point  off  two  figures  on  the  right  hand  for  cents :    the  remainder 

will  be  the  dollars  of  the  interest. 

Thus,  for  60  days  the  interest  on  2162  dollars  is  21  dollars  62  cents. 

By  this  rule,  the  interest  for  120,  180,  or  any  other  multiple  of  60 
days  is  readily  found. 

Case  II. 

To  find  for  any  number  of  days  within  the  compass  of  these  tables  the 

interest  on  any  number  of  dollars  less  than  100. 
Rule.  Turn  to  the  proper  table  of  days,  and,  opposite  the  equivalent 

number  of  cents  in  the  principal  column,  read  off  the  interest  as  cents 

and  hundredths  of  a  cent.     Thus,  for  110  days  the  interest  of  $25  =» 

2500  cents  is  45T%  cents. 

Case  III. 

To  find  for  any  number  of  days  within  the  compass  of  these  tables  the 

interest  on  hundreds  of  dollars  up  to  $10,000. 
Rule.  In  the  proper  table,  opposite  the  principal,  read  the  interest  as 

dollars  and  decimal  parts  of  a  dollar.     Thus,  for  110  days  the  interest 

of  $2700  is  $49.50. 
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4  EXPLANATORY. 

Case  IV. 

To  find  for  any  number  of  days  within  the  compass  of  these  tables  the 
interest  on  any  number  of  dollars  between  $100  and  310,000. 

Rule.  Having  found  the  interest  of  the  hundreds  of  dollars  by  Rule  III., 
and  the  interest  of  the  balance  by  Rule  II.,  add  the  two  items  of 
interest  together.  Thus,  for  110  days  the  interest  on  $2725  is  as 
above, — 

Principal.  Interest. 

$2700 $49.50 

25 45TV_ 


$2725  $49-95T8_%  say,  $49.96. 

Any  expert  accountant  can  make  the  above  combination,  or  any  other 
combination  up  to  $10,100,  without  putting  pen  to  paper,  by  merely 
placing  a  finger  of  each  hand  at  the  two  sums  to  be  added,  and  making 
the  addition  mentally. 

When  the  time  exceeds  136  days,  (the  limit  of  these  tables,)  find  the 
interest  by  Rule  I.  for  such  a  number  of  days  as  will  bring  the  time 
within  the  compass  of  the  tables. 

Thus,  the  interest  of  $2316  for  192  days  is,— 

for    60  days,  $23.16  by  Rule  I. 
"  132    "        50.95  by  the  tables. 

"  192    "     $74.11 

Objection  has  been  made  to  the  use  of  combination-tables,  because  the 
result  of  the  combination  oftentimes  shows  an  error  of  a  cent,  although 
the  tables  themselves  are  correct.  This  objection  cannot  lie  against  this 
book,  there  being  in  the  calculation  of  any  sum  up  to  $10,100  only  two 
items  of  interest  to  be  combined,  the  maximum  of  error  in  the  one  being 
£  of  a  cent,  and  in  the  other  3^  of  a  cent. 

As  it  is  customary  to  reject  in  interest  all  fractions  of  a  cent  less  than  £ 
and  to  reckon  fractions  of  J  cent  and  upward  a  whole  cent,  results  in 
strict  conformity  to  this  custom  may  be  obtained  in  any  combination 
where  the  interest  by  Rule  III.  terminates  in  7  or  2  cents,  by  counting 
all  fractions  of  a  cent  to  be  added,  from  .83  upward,  as  a  whole  cent,  and 
where,  by  the  same  rule,  the  interest  terminates  in  3  or  8  cents,  reckoning 
.17  and  upward  as  a  whole  cent.  If,  however,  this  rule  should  be  neg- 
lected, the  error  in  any  combinal  by  the  ordinary  mode  will  never  reach 
f  of  a  cent. 

Interest  perfectly  accurate  may  be  obtained  by  substituting  for  the 
terminals  7,  2,  8  and  3,  whenever  they  occur,  their  exact  value,  6|,  If, 
8J  and  3£,  as  noted  above.  Great  care  has  been  taken  both  in  the  calcu- 
lation and  revision  of  this  little  book.  Should  any  have  a  doubt  of  its 
accuracy,  their  scrutiny  is  invited,  and  a  reward  of  Fifty  Dollars  is 
hereby  offered  for  the  detection  of  an  error  of  a  %  cent  in  any  of  the 
calculations  in  the  book. 
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9-3° 

4400 

3.67 

9400 

7.83 

4400 

4.40 

9400 

9.40 

4500 

3-75 

9500 

7.92 

4500 

4.50 

9500 

9.50 

4600 

3-83 

9600 

8.00 

4600 

4.  60 

9600 

9.  60 

4700 

3-92 

9700 

8.08 

4700 

4.70 

9700 

9.  70 

4800 

4.  00 

9800 

8.17 

4800 

4.  80 

9800 

9.80 

4900 

4.  08 

9900 

8.25 

4900 

4.90 

9900 

9.90 

5000 

4-  17 

10000 

8-33 

5000 

5.  00 

10000 

10.  00 

7  —  2  — 
3+8  + 

7   D 

A.YS. 

7  — 
3+ 

8   D 

AYS. 

Principal. 

Interest 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

O.  12  | 
0.23  J 

5100 

5-95 

100 

o-  »  3 

5100 

6.80 

200 

5200 

6.  07 

200 

0.27  I 

5200 

6-93 

300 

°-  35 

5300 

6.  18 

300 

0.  40 

5300 

7.07 

400 

0.47  : 

5400 

6.  30 

400 

0.53 

5400 

7.20 

500 

0.58  | 

5500 

6.  42 

500 

0.  6j 

5500 

7-  33 

600 

O.  70  ! 

5600 

6-53 

600 

0.  80 

5600 

7-47 

700 

O.82 

5700 

6.6$ 

700 

°-93 

5700 

7.  60 

800 

°-93 

5800 

6  77 

800 

1.07 

5800 

7-73 

900 

1.05 

5900 

6.88 

900 

1.  20 

5900 

7-*7   ! 

1000 

1.  17 

6000 

7.  00 

1000 

i-33 

6000 

8.  00  ; 

1100 

1.28 

6100 

7.  12 

1100 

i-  47 

6100 

8.13 

1200 

1.  40 

6200 

7-23 

1200 

1.  60 

6200 

8.27 

1300 

1.  52 

6300 

7-  35 

1300 

1-  73 

6300 

8.40 

1400 

1.63 

6400 

7-47 

1400 

1.87 

6400 

8-  53 

1500 

*-75 

6500 

7.58 

1500 

2.  00 

6500 

8.67 

1600 

1.87 

6600 

7.  70 

1600 

2.  13 

6600 

8.80 

1700 

1.98 

6700 

7.82 

1700 

2.  27 

6700 

8.93 

1800 

2.  10 

6800 

7-93 

1800 

2.  40 

6800 

9.07 

1900 

2.  22 

6900 

8.  05 

1900 

2-  53 

6900 

9.  20 

2000 

2-33 

7000 

8.17 

2000 

2.67 

7000 

9-  33 

2100 

2.45 

7100 

8.28 

2100 

2.  80 

7100 

9-47 

2200 

2-S7 

7200 

8.40 

2200 

2-93 

7200 

9.  60 

2300 

2.  68 

7300 

8.52 

2300 

3-°7 

7300 

9-73 

2400 

2.  80 

7400 

8.63 

2400 

3.  20 

7400 

9.87 

2500 

2.92 

7500 

8.75 

2500 

3-33 

7500 

10.  00 

2600 

3-03 

7600 

8.87 

2600 

3-47 

7600 

10.13 

2700 

3-15 

7700 

8.98 

2700 

3.  60 

7700 

10.27 

2800 

3-27 

7800 

9.  10 

2800 

3-73 

7800 

10.  40 

2900 

3-38 

7900 

9.22 

2900 

3.87 

7900 

10.53 

3000 

3.50 

8000 

9-33 

3000 

4.  00 

8000 

10.  67 

3100 

3.  62 

8100 

9-45 

3100 

4-  13 

8100 

10.80 

3200 

3-73 

8200 

9-57 

3200 

4.27 

8200 

10.93  : 

3300 

3.85 

8300 

9.68 

3300 

4.40 

8300 

11.07 

3400 

3-97 

8400 

9.80 

3400 

4-53 

8400 

11.  20  j 

3500 

4.08 

8500 

9.92 

3500 

4.67 

8500 

u-33 

3600 

4.  20 

8600 

10.  03 

3600 

4.  80 

8600 

IX-47 

3700 

4-32 

8700 

10.  15 

3700 

4-93 

8700 

11.60  1 

3800 

4-43 

8800 

10.  27 

3800 

5-°7 

8800 

".73 1 

3900 

4-55 

8900 

10.38 

3900 

5.  20 

8900 

u.87 

4000 

4.67 

9000 

10.  50 

4000 

5-  33 

9000 

12. 00 

4100 

4.78 

9100 

10.  62 

4100 

5-47 

9100 

12.13 

!  4200 

4.90 

9200 

i°-  73 

4200 

5.60 

9200 

12. 27 

4300 

5.  02 

9300 

10.85 

4300 

5-73 

9300 

12. 40 

4400 

5-  13 

9400 

10.97 

4400 

5.87 

9400 

12.53 

4500 

5-  25 

9500 

11.08 

4500 

6.  00 

9500 

12.67  | 

4600 

5-37 

9600 

11.  20 

4600 

6.  13 

9600 

12. 80  ! 

4700 

5.48 

9700 

11.  32 

4700 

6.27 

9700 

12.93 

4800 

5.60 

9800 

u-43 

4800 

6.40 

9800 

l3-°7   1 

4900 

S-7* 

9900 

11.  ss 

4900 

6.53 

9900 

13.  20 

5000 

5.83 

i   10000 

11.67 

5000 

6.67 

10000 

J3-33  1 

9   D 

AYS. 

7— 
3+ 

10   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal 

Interest. 

100 

o.  15 

5100 

7.65 

100 

O.  17 

5100 

8.  50 

200 

0. 30 

5200 

7.  80 

200 

°-33 

5200 

8.67 

300 

0.45 

5300 

7-95 

300 

0.  50 

5300 

8.  83 

400 

0.  60 

5400 

8.  10 

400 

0.  67 

5400 

9.  00 

500 

0.75 

5500 

8.25 

500 

0.83 

5500 

9.  17 

600 

0.  90 

5600 

8.40 

600 

1.  00 

5600 

9-  33 

700 

1.05 

5700 

8.55 

700 

1.  17 

5700 

9.  50 

800 

I.  20 

5800 

8.  70 

800 

1-  33 

5800 

9.67 

900 

*■  35 

5900 

8.85 

900 

1.50 

5900 

9.83 

1000 

1.50 

6000 

9.  00 

1000 

1.67 

6000 

10.  00 

1100 

1.65 

6100 

9.  15 

1100 

1.83 

6100 

10.  17 

1200 

1.  80 

6200 

9-  3° 

1200 

2.  00 

6200 

IO-  33 

1300 

1.95 

6300 

9-45 

1300 

2.  17 

6300 

.  10.  50 

1400 

2.  10 

6400 

9.  60 

1400 

2.  33 

6400 

10.  67 

1500 

2.25 

6500 

9-75 

1500 

2.50 

6500 

10.83 

1600 

2.  40 

6600 

9.90 

1600 

2.  67 

6600 

11.  00 

1700 

2-55 

6700 

10.  05 

1700 

2.83 

6700 

n.  17 

1800 

2.  70 

6800 

10.  20 

1800 

3.00 

6800 

u-33 

1900 

2.8$ 

6900 

10.  35 

1900 

3-  l7 

6900 

11.50 

2000 

3.  00 

7000 

10.  50 

2000 

3-33 

7000 

11.67 

2100 

3-  J5 

7100 

10.  65 

2100 

3-5° 

7100 

11.83 

2200 

3-3° 

7200 

10.  80 

2200 

3.67 

7200 

12.  00 

2300 

3-45 

7300 

10.95 

2300 

3-83 

7300 

12.  17 

2400 

3.60 

7400 

11.  10 

2400 

4.  00 

7400 

I2-  33 

2500 

3-75 

7500 

11.  25 

2500 

4.  17 

7500 

12.  50 

2600 

3-9o 

7600 

11.40 

2600 

4-33 

7600 

12.  67 

2700 

4.05 

7700 

11.55 

2700 

4.50 

7700 

12.  83 

2800 

4.20 

7800 

11.  70 

2800 

4.  67 

7800 

13.  00 

2900 

4-35 

7900 

11.85 

2900 

4.83 

7900 

I3-  l7 

3000 

4.50 

8000 

12.  00 

3000 

5.  00 

8000 

*3-33 

3100 

4.65 

8100 

12.15 

3100 

5- 17 

8100 

J3-  5° 

3200 

4.  80 

8200 

12.30 

3200 

5-33 

8200 

13.67 

3300 

4-95 

8300 

12.45 

3300 

5-5° 

8300 

13.83 

3400 

5.  10 

8400 

12.  60 

3400 

5.67 

8400 

14.  00 

3500 

5-25 

8500 

12.75 

3500 

5.83 

8500 

14.  17 

3600 

5.40 

8600 

12.  90 

3600 

6.  00 

8600 

H-  33 

3700 

5-55 

8700 

13.05 

3700 

6.17 

8700 

14.  50 

3800 

5-7° 

8800 

13.  20 

3800 

6-  33 

8800 

14.67 

3900 

5.85 

8900 

13-35 

3900 

6.  50 

8900 

14.83 

4000 

6.  00 

9000 

i3-5o 

4000 

6.67 

9000 

15.  00 

4100 

6.15 

9100 

13-  65 

4100 

6.83 

9100 

15.  17 

4200 

6.  30 

9200 

13.  80 

4200 

7.  00 

9200 

l5-  33 

4300 

6.45 

9300 

*3-95 

4300 

7.  17 

9300 

15.  50 

4400 

6.60 

9400 

14.  10 

4400 

7-33 

9400 

15.67 

4500 

6-75 

9500 

14.  25 

4500 

7.50 

9500 

15.83 

4600 

6.  90 

9600 

14.40 

4600 

7.67 

9600 

16.  00 

4700 

7-°5 

9700 

H-55 

4700 

7-83 

9700 

16.17 

4800 

7.  20 

9800 

14.70 

4800 

8.00 

9800 

16.33 

4900 

7-35 

9900 

14.85 

4900 

8.17 

9900 

16.  50 

5000 

7.50 

10000 

15.  00 

5000 

8.33 

10000 

16.67 

7  —  2  — 

3+8  + 

11   E 

>AYS. 

12    E 

>AYS. 

Principal 

Interest. 

Principal 

Interest 

Principal 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

o.  18 

5100 

9-  35 

100 

O.  20 

5100 

IO.  20 

200 

°-37 

5200 

9-53 

200 

O.  40 

5200 

IO.  40 

300 

°-  55 

5300 

9.72 

300 

O.  60 

5300 

10.  60 

400 

°-73 

5400 

9.90 

400 

O.80 

5400 

10.  80 

500 

o.  92 

5500 

10.  08 

500 

I.  OO 

5500 

1 1.  00 

600 

1.  10 

5600 

10.27 

600 

I.  20 

5600 

II.  20 

700 

1.28 

5700 

10.45 

700 

I.  40 

5700 

II.  40 

800 

1.47 

5800 

10.  61 

800 

I.  60 

5800 

II.60 

900 

1.65 

5900 

10.  82 

900 

I.  80 

5900 

II.80 

1000 

1.83 

6000 

11.  00 

1000 

2.  00 

6000 

12.  OO 

1100 

2.  02  ! 

6100 

11.  18 

1100 

2.  20 

'  6100 

12.  20 

1200 

2.  20 

6200 

11  37 

1200 

2.40  j 

6200 

12.  40 

1300 

2.38 

6300 

11.55 

1300 

2.  60 

6300 

12.  60 

1400 

2-  57 

6400 

"•73 

1400 

2.  80 

6400 

12.  80 

1500 

2-75  \ 

6500 

11.92 

1500 

3.OO 

6500 

I3.OO 

1600 

2-93  i 

6600 

12. 10 

1600 

3.  20 

6600 

I3.20 

1700 

3-12 
3-  3° 

6700 

12.  28 

1700 

3-40 

6700 

I3-40 

1800 

6800 

12.47 

1800 

3.6b 

6800 

13.  60 

1900 

3.48  1 

6900 

12.65 

1900 

3.80 

6900 

13.  80 

2000 

3.67  1 

7000 

12.83 

2000 

4.00 

7000 
7100 

14.  OO 

2100 

3-85 

7100 

13.02 

2100 

4.  20 

14.  20 

2200 

4.03  ! 

7200 

13.  20 

2200 

4.40 

7200 

I4.4O 

2300 

4.22 

7300 

13.38 

2300 

4.  60 

7300 

14.  60 

2400 

4.40 

7400 

13-57 

2400 

4.80 

7400 

I+80 

2500 

4.58 

7500 

13-  75 

2500 

5.00 

7500 

15.  OO 

2600 

4-77 

7600 

13-93 

2600 

5.20 

7600 

I5.20 

2700 

4-95 

7700 

14.  12 

2700 

5.40 

7700 

I5.4O 

2800 

5-  x3 

7800 

14.30 

2800 

5.  60 

7800 

15.  60 

2900 

5-32 

7900 

14.48 

2900 

5.  80 

7900 

15.  80 

3000 

5-  5o 

8000 

14.67 

3000 

6.  00 

8000 

l6.  OO 

3100 

5.68 

8100 

14-  85 

3100 

6.  20 

8100 

l6.  20 

3200 

5- 87  i 

8200 

i5- °3 

3200 

6.  40 

8200 

l6.  40 

|  3300 

6.  05 

8300 

15.  22 

3300 

6.60 

8300 

16.60 

•  3400 

6.23  : 

8400 

15.40 

3400 

6.  80 

8400 

l6.  80 

!  3500 

6.42 

8500 

15.58 

3500 

7.  00 

8500 

17.  OO 

|  3600 

6.60 

8600 

15-  77 

3600 

7.  20 

8600 

I7.20 

!  3700 

6.78 

8700 

15-95 

3700 

7.40 

8700 

I7.4O 

!  3800 

6.97 

8800 

16.13 

3800 

7.  60 

8800 

17.  60 

!  3900 

7-  l5 

1 

8900 

16.32 

3900 

7.  80 

8900 

I7.80 

j  4000 

7-33 

9000 

16.  50 

4000 

8.00 

9000 
9100 

18.OO 

4100 

7- 5* 

9100 

16.68 

4100 

8.  20 

l8.  20 

4200 

7.  70 

9200 

16.87 

4200 

8.40 

9200 

18.4O 

4300 

7.88 

9300 

17.  05 

4300 

8.60 

9300 

18.60 

4400 

8.07 

9400 

l7-  23 

4400 

8.80 

9400 

18.80 

4500 

8.  25 

9500 

17.42 

4500 

9.  00 

9500 

19.  OO 

4600 

8.43 

9600 

17.60 

4600 

9.  20 

9600 

19.  20 

4700 

8.62 

9700 

17.78 

4700 

9.40 

9700 

I9.4O 

4800 

8.80 

9800 

17-97 

4800 

9.  60 

9800 

19.  60 

4900 

8.98 

9900 

18.15 

4900 

9.  80 

9900 

19.  80 

5000 

9.  17 

\   10000 

18.33 

5000 

10.  00 

10000 

20.  OO 

10 


7  —  2  — 
3+8  + 

13  Days. 

3  + 

14   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest.  I 

Principal. 

Interest,  j 

100 

O.  2  2 

5100 

II.05 

100 

0.  23 

5100 

11.90 

200 

o-43 

5200 

II.27 

200 

0.47 

5200 

12.  13 

300 

o.  65 

5300 

II.48 

300 

0.  70 

5300 

I2-  37 

400 

0.87 

5400 

II.  70 

400 

°-93 

5400 

12.  60 

500 

1.08 

5500 

II.  92 

500 

1.  17 

5500 

12.83 

600 

1.30 

5600 

12.  13 

600 

1.  40 

5600 

l3-  °7 

700 

1.52 

5700 

I2-  35 

700 

1.63 

5700 

J3-  3° 

800 

I.  J3 

5800 

12.  $y 

800 

1.87 

5800 

l3>  53 

900 

1.95 

5900 

12.78 

900 

2.  10 

5900 

*3-  77 

1000 

2.17 

6000 

13.  00 

1000 

2-33 

6000 

14.  00 

1100 

2.38 

6100 

13.  22 

1100 

2-57 

6100 

J4'  23 

1200 

2.  60 

6200 

l3-  43 

1200 

2.80 

6200 

J4-  47 

1300 

2.82 

6300 

13-65 

1300 

3-°3 

6300 

14.  70 

1400 

3-°3 

6400 

13.87 

1400 

3-  27 

6400 

J4-  93 

1500 

3-25 

6500 

14.08 

1500 

3-  5° 

6500 

15.  17 

1600 

3-47 

6600 

14.  30 

1600 

3-  73 

6600 

15.40 

1700 

3.68 

6700 

14.  52 

1700 

3-97 

6700 

15.63 

1800 

3-9° 

6800 

H-73 

1800 

4.  20 

6800 

15.87 

1900 

4.  12 

6900 

14.95 

1900 

4-43 

6900 

16.  10 

2000 

4-  33 

7000 

15.  17 

2000 

4.67 

7000 

16.33 

2100 

4-55 

7100 

15.38 

2100 

4.90 

7100 

16.57 

2200 

•  4-77 

7200 

15.  60 

2200 

5-  l3 

7200 

16.80 

2300 

4.98 

7300 

15.82 

2300 

5-37 

7300 

I7-°3 

2400 

5.  20 

7400 

16.  03 

2400 

5.  60 

7400 

17.  27 

2500 

5.42 

7500 

16.25 

2500 

5.83 

7500 

17.  50 

2600 

5-^3 

7600 

16.47 

2600 

6.  07 

7600 

l7-  73 

2700 

5- 85 

7700 

16.68 

2700 

6.30 

7700 

^7-97 

2800 

6.  07 

7800 

16.  90 

2800 

6.53 

7800 

18.  20 

2900 

6.28 

7900 

17.  12 

2900 

6.77 

7900 

18.43 

3000 

6.50 

8000 

J7-33 

3000 

7.  00 

8000 

18.67 

3100 

6.  72 

8100 

17>SS 

3100 

7-23 

8100 

18.90 

3200 

6-93 

8200 

l7-  77 

3200 

7-47 

8200 

l9-  l3 

3300 

7-  J5 

8300 

17.98 

3300 

7.70 

8300 

J9<  37 

3400 

7-37 

8400 

18.  20 

3400 

7-93 

8400 

19.  60 

3500 

7.58 

8500 

18.42 

3500 

8.17 

8500 

19.83 

3600 

7.80 

8600 

18.63 

3600 

8.40 

8600 

20.  07 

3700 

8.02 

8700 

18.85 

3700 

8.63 

8700 

20.  30 

3800 

8.23 

8800 

19.07 

3800 

8.87 

8800 

20-53 

3900 

8.45 

8900 

19.  28 

3900 

9.  10 

8900 

20.  yj 

4000 

8.67 

9000 

19.  50 

4000 

9-33 

9000 

21.  00 

4100 

8.88 

9100 

19.  72 

4100 

9-  57 

9100 

21.  23 

4200 

9.  10 

9200 

J9-93 

4200 

9.  80 

9200 

21.47 

4300 

9-  32 

9300 

20.  15 

4300 

10.  03 

9300 

21.  70 

4400 

9-  S3 

9400 

20.  37 

4400 

10.  27 

9400 

2I-93 

4500 

9-75 

9500 

20.58 

4500 

10.  50 

9500 

22.  17 

4600 

9-  97 

9600 

20.  80 

4600 

IO-73 

9600 

22.  40 

4700 

10.  18 

9700 

21.  02 

4700 

10.97 

9700 

22.  63 

4800 

10.  40 

9800 

21.  23 

4800 

11.  20 

9800 

22.  87  1 

4900 

10.  62 

9900 

21.45 

4900 

1 1-  43 

9900 

23.  10  j 

5000 

10.  83 

10000 

21.  6j 

5000 

11.67 

10000 

23-33  1 

11 


I 

1 

|  Principal. 

15   Days. 

7  — 
3+ 

16   Days. 

Interest 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

o.  25 

5100 

12.75 

100 

O.  27 

5100 

13.  60 

200 

0.  50 

5200 

13.  00 

200 

°-53 

5200 

13.87 

300 

0.75 

5300 

*3-  25 

300 

0.  80 

5300 

14.  13 

400 

I.  00 

5400 

13-5° 

400 

1.07 

5400 

14.40 

500 

I.  25 

5500 

*3-75 

500 

!•  33 

5500 

14.67 

600 

1.50 

5600 

14.  00 

600 

1.60 

5600 

H-93 

700 

l-7S 

5700 

14.  25 

700 

1.87 

5700 

15.  20 

800 

2.  00 

5800 

14.50 

800 

2.  13 

5800 

15-  47 

900 

2.25 

5900 

H-75 

900 

2.  40 

5900 

15-73 

1000 

2.50 

6000 

15.  00 

1000 

2.67 

6000 

16.  00 

1100 

2.75 

6100 

15.25 

1100 

2-93 

6100 

16.  27 

1200 

3.00 

6200 

15.50 

1200 

3  20 

6200 

16.53 

1300 

3-25 

6300 

*5-75 

1300 

3-47 

6300 

16.80 

1400 

3-5° 

6400 

16.  00 

1400 

3-73 

6400 

17.07 

1500 

3-75 

6500 

16.  25 

1500 

4.  00 

6500 

17-  33 

1600 

4.  00 

6600 

16.  50 

1600 

4.27 

6600 

17.  60 

1700 

4-25 

6700 

16.  75 

1700 

4-53 

6700 

17.87 

1800 

4.50 

6800 

17.  00 

1800 

4.80 

6800 

18.13 

1900 

4-75 

6900 

17.25 

1900 

5.07 

6900 

18.40 

2000 

5.  00 

7000 

17.50 

2000 

5-33 

7000 

18.67 

2100 

S-2S 

7100 

l7-7S 

2100 

5.  60 

7100 

18.93 

2200 

5-5° 

7200 

18.00 

2200 

5.87 

7200 

19.  20 

2300 

5-75 

7300 

18.25 

2300 

6.13 

7300 

*9-47 

2400 

6.  00 

7400 

18.50 

2400 

6.  40 

7400 

19-  73 

2500 

6.25 

7500 

18.75 

2500 

6.6j 

7500 

20.  00 

2600 

6.  50 

7600 

19.  00 

2600 

6-93 

7600 

20.  27 

2700 

6.7S 

7700 

19.25 

2700 

7.  20 

7700 

20.53 

2800 

7.  00 

7800 

19.50 

2800 

7-47 

7800 

20.  80 

2900 

7-  25 

7900 

l9-7S 

2900 

7-73 

7900 

21.  07 

3000 

7-5° 

8000 

20.  00 

3000 

8.00 

8000 

2i-33 

3100 

7-75 

8100 

20.  25 

3100 

8.27 

8100 

21.  60 

3200 

8.00 

8200 

20.  50 

3200 

8.53 

8200 

21.87 

3300 

8.25 

8300 

20.75 

3300 

8.80 

8300 

22.  13 

3400 

8.50 

8400 

21.  00 

3400 

9.07 

8400 

22.  40 

3500 

8-75 

8500 

21.25 

3500 

9-33 

8500 

22.  67 

3600 

9.  00 

8600 

21.  50 

3600 

9.  60 

8600 

22.93 

3700 

9.25 

8700 

21.75 

3700 

9.87 

8700 

23.  20 

3800 

9.50 

8800 

22.  00 

3800 

10.  13 

8800 

23-47 

3900 

9-75 

8900 

22.25 

3900 

10.  40 

8900 

23-73 

4000 

10.  00 

9000 

22.  50 

4000 

10.  67 

9000 

24.  00 

4100 

10.  25 

9100 

22.  ^ 

4100 

10.93 

9100 

24.  27 

4200 

10.  50 

9200 

23.  00 

4200 

11.  20 

9200 

24-53 

4300 

10.  75 

9300 

23-  25 

4300 

11.47 

9300 

24.  80 

4400 

11.  00 

9400 

23.  50 

4400 

JI-73 

9400 

25.07 

4500 

11.25 

9500 

23-75 

4500 

12.  00 

9500 

25-33 

4600 

11.50 

9600 

24.  00 

4600 

12.  27 

9600 

25.  60 

4700 

11.  75 

9700 

24.  25 

4700 

I2-53 

9700 

25.87 

4800 

12.  00 

9800 

24.50 

4800 

12.80 

9800 

26.13 

4900 

12.  25 

9900 

24-7S 

4900 

J3-°7 

9900 

26.  40 

5000 

12.  ,-0  1 

10000 

25.  00 

5000 

J3-33 

10000 

26.67 

12 


7  —  2  — 
3+8  + 

17   Days. 

18   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal 

Interest. 

Principal. 

Iatere.-t. 

Principal. 

5100 

Interest. 

100 

o.  28 

5100 

14.45 

100 

0.  30 

15.  3° 

200 

0.  57 

5200 

H-73 

200 

0.  60 

5200 

15.  60 

300 

0.  85 

5300 

15.02 

300 

0.  90 

5300 

15.90 

400 

*■  *3 

5400 

15-  3° 

400 

I.  20 

5400 

16.  20 

500 

1.42 

5500 

15.58 

500 

I.50 

5500 

16.  50 

600 

1.70 

5600 

15.87 

600 

I.80 

5600 

16.80 

700 

1.98 

5700 

16.15 

700 

2.  IO 

5700 

17.  10 

800 

2.  27 

5800 

i6- 43 

800 

2.  40 

5800 

17.40 

900 

2-  55 

5900 

16.72 

900 

2.7O 

5900 

17.70 

1000 

2.83 

6000 

17.  00 

1000 

3.  OO 

6000 

1 8..  00 

1100 

3-  I2 

6100 

17.28 

1100 

3-  3° 

6100 

18.30 

1200 

3-4° 

6200 

l7-57 

1200 

3.  60 

6200 

18.60 

1300 

3.68 

6300 

17.85 

1300 

3-9° 

6300 

18.90 

1400 

3-97 

6400 

18.13 

1400 

4.  20 

6400 

19.  20 

1500 

4.25 

6500 

18.42 

1500 

4.50 

6500 

19.  50 

1600 

4-53 

6600 

18.70 

1600 

4.  80 

6600 

19.80 

1700 

4.  82 

6700 

18.98 

1700 

5.  10 

6700 

20.  10 

1800 

5.10 

6800 

19.27 

1800 

5.40 

6800 

20.  40 

1900 

5-38 

6900 

19-  55 

1900 

5.70 

6900 

20.  70 

2000 

5.67 

7000 

19.83 

2000 

6.  00 

7000 

21.  00 

2100 

5-95 

7100 

20.  12 

2100 

6.  30 

7100 

21.  30 

2200 

6.  23 

7200 

20.  40 

2200 

6.60 

7200 

21.  60 

2300 

6.52 

7300 

20.68 

2300 

6.  90 

7300 

21.  90 

2400 

6.80 

7400 

20.97 

2400 

7.20 

7400 

22.  20 

2500 

7.08 

7500 

21.  25 

2500 

7.50 

7500 

22.  50 

2600 

7-37 

7600 

21.53 

2600 

7.  80 

7600 

22.80 

2700 

7.65 

7700 

21.82 

2700 

8.  10 

7700 

23.  10 

2800 

7-93 

7800 

22.  10 

2800 

8.40 

7800 

23.40 

2900 

8.  22 

7900 

22.38 

2900 

8.70 

7900 

23.70 

3000 

8.50 

8000 

22.  6y 

3000 

9.  00 

8000 

24.  00 

3100 

8.78 

8100 

22.95 

3100 

9-  3° 

8100 

24.30 

3200 

9.07 

8200 

23- 23 

3200 

9.  60 

8200 

24.  60 

3300 

9-  35 

8300 

23-52 

3300 

9.90 

8300 

24.90 

3400 

9-63 

8400 

23.80 

3400 

10.  20 

8400 

25.  20 

3500 

9.92 

8500 

24.  08 

3500 

10.  50 

8500 

25.50 

3600 

10.  20 

8600 

24-37 

3600 

10.80 

8600 

25.80 

3700 

10.48 

8700 

24.65 

3700 

11.  10 

8700 

26.  10 

3800 

10.77 

8800 

24-93 

3800 

1 1.  40 

8800 

26.  40 

3900 

11.05 

8900 

25.  22 

3900 

11.70 

8900 

26.  70 

4000 

11.33 

9000 

25.50 

4000 

12.  00 

9000 

27.  00 

4100 

11.62 

9100 

25.78 

4100 

12.30 

9100 

27'3° 

4200 

11.  90 

9200 

26.  07 

4200 

12.  60 

9200 

27.  60 

4300 

12.  18 

9300 

26.35 

4300 

12.  90 

9300 

27.90 

4400 

12.47 

9400 

26.63 

4400 

13.  20 

9400 

28.  20 

4500 

12.75 

9500 

26.  92 

4500 

13-5° 

9500 

28.  50 

4600 

13-  °3 

9600 

27.' 20 

4600 

13.80 

9600 

28.  80 

4700 

I3-32 

9700 

27.48 

4700 

14.  10 

9700 

29.  10 

4800 

13.  60 

9800 

27.77 

4800 

14.40 

9800 

29.40 

4900 

13.88 

9900 

28.05 

4900 

14.70 

9900 

29.70 

5000 

14.17 

10000 

28.33 

5000 

15.  00 

10000 

30.  00 

13 


7-2- 

3+&  + 

19  D 

AYS. 

•3  + 

20  Days. 

Principal. 

Interest 

Principal. 

hftmt 

Principal. 

(feat 

Principal 

I'."  rat 

100 

o.  32 

5100 

16.  15 

100 

0.33 

5100 

17.  CO 

200 

a,  63 

5200 

16.47 

200 

0.  67 

5200 

"7*33 

300 

0.95 

5300 

16.78 

300 

1.  00 

5300 

17.67 

400 

1.  27 

5400 

17.  10 

400 

'•  33 

5400 

18.  CO 

500 

1.58 

5500 

17.42 

500 

1.67 

5500 

18.33 

600 

1.  90 

5600 

17-  73 

600 

2.  00 

5600 

18.67 

700 

2.  22 

5700 

18.  05 

700 

2-  33 

5700 

19.  CO 

800 

2-53 

5800 

18.37 

800 

2.67 

l9-  33 

900 

2.85 

5900 

18.68 

900 

3.  00 

5900 

19.  67 

1000 

3-  *7 

6000 

19.  00 

1000 

3-33 

6000 

20.  c: 

1100 

3.48 

6100 

19-32 

1100 

3-67 

6100 

20.33 

1200 

3.80 

6200 

19.63 

1200 

4.  cc 

6200 

20.  6j 

1300 

4.  12 

6300 

l9-  95 

1300 

4-  33 

6300 

21.  c: 

1400 

4-43 

6400 

20.  27 

1400 

4.67 

6400 

21-33 

1500 

4-75 

6500 

20.58 

1500 

5.  00 

6500 

21.  67 

1600, 

5-°7 

6600 

20.  90 

1600 

5-33 

6600 

2  2.  CO 

1700 

5-  38 

6700 

21.  22 

1700 

5-67 

6700 

22.  33 

1800 

5-7° 

6800 

21-53 

1800 

6.  00 

6800 

22.  67 

1900 

6.  02 

6900 

21.  85 

1900 

6-33 

6900 

23.  CO 

2000 

6.33 

7000 

22.  17 

2000 

6.67 

7000 

23-  33 

2100 

6.6; 

7100 

22.48 

2100 

7.  00 

7100 

23.67 

2200 

6.97 

7200 

22.  80 

2200 

7-33 

7200 
7300 

24.  CO 

2300 

7.28 

7300 

23.  12 

2300 

7.6j 

24-  33 

2400 

7.  60 

7400 

23-43 

2400 

8.00 

7400 

24.  67 

2500 

7.92 

7500 

23-75 

2500 

8-33 

7500 

25.  CO 

2600 

8.23 

7600 

24.07 

2600 

8.67 

7600 

25-33 

2700 

8-55 

7700 

24.38 

2700 

9.  00 

770': 

25.67 

2800 

8.87 

7800 

24.70 

2800 

9-33 

7800 

26.  CO 

2900 

9.  l8 

7900 

25.  02 

2900 

9.67 

7900 

26.  33 

3000 

9.50 

8000 

25.33 

3000 

10.  00 

8000 

26.  67 

3100 

9.  82 

8100 

25.  6s 

3100 

I0-  33 

8100 

27.  CO 

3200 

10.  13 

8200 

25-97 

3200 

10.  67 

8200 

27.33 

3300 

ic.  45 

8300 

26.  28 

3300 

1 1.  00 

8300 

27.67 

3400 

10.77 

8400 

26.  60 

3400 

11.  33 

8400 

28.  cz 

3500 

11.08 

8500 

26.  92 

3500 

11.67 

8500 

28.33 

3600 

11.  40 

8600 

27.  23 

3600 

12.00 

8600 

28. 67 

3700 

11.72 

8700 

27-  55 

3700 

I2-  33 

8700 

29.  00 

3800 

12.03 

8800 

27.87 

3800 

12.67 

8800 

29.33 

3900 

12.35 

8900 

28.  18 

3900 

13.  CO 

8900 

29. 67 

4000 

12.67 

9000 

28.  50 

4000 

■3-33 

9000 

30.  CO 

4100 

12.98 

9100 

28.  82 

4100 

I3.67 

9100 

30.33 

4200 

J3-  3° 

9200 

29.  13 

4200 

14.  CO 

9200 

30.67 

4300 

13.62 

9300 

29-45 

4300 

H-  33 

9300 

31.  CO 

4400 

13-93 

9400 

29-77 

4400 

14.67 

9400 

3i-  33 

'  4500 

14.  25 

9500 

30.  08 

4500 

15.  00 

9500 

31.67 

4600 

14-57 

9600 

30.40 

4600 

15-33 

9600 

32.  00 

4700 

14.  88 

9700 

30.  72 

4700 

15.67 

9700 

32-33 

1  4800 

15.  20 

9800 

3I-°3 

4800 

16.  00 

9800 

32-67 

j  4900 

15.52 

9900 

31-  35 

4900 

16.33 

9900 

33.  CO 

1  5000 

15.83 

10000 

II.67 

5000 

16.67 

10000 

5J-  33 

14 


21  Days. 

7  — 
3+ 

22   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

°-35 

5100 

17.85 

100 

°-37 

5100 

18.70 

200 

o.  70 

5200 

18.  20 

200 

°-73 

5200 

19.07 

300 

1.05 

5300 

18.55 

300 

1.  10 

5300 

19.43 

400 

1.  40 

5400 

18.90 

400 

1.47 

5400 

19.  80 

500 

l-75 

5500 

19.  25 

500 

1.83 

5500 

20.  17 

600 

2.  10 

5600 

19.  60 

600 

2.  20 

5600 

20.53 

700 

2.45 

5700 

19.95 

700 

2-57 

5700 

20.  90 

800 

2.  80 

5800 

20.  30 

800 

2-93 

5800 

21.  27 

900 

3-  l5 

5900 

20.  6^ 

900 

3-  3° 

5900 

2I.63 

1000 

3-5o 

6000 

21.  00 

1000 

3.67 

6000 

22.  OO 

1100 

3.85 

6100 

2I-35 

1100 

4-°3 

6100 

22-37 

1200 

4.  20 

6200 

it.  70 

1200 

4.40 

6200 

22.  73 

1300 

4-55 

6300 

22.  05 

1300 

4-77 

6300 

23.  IO 

1400 

4.90 

6400 

22.  40 

1400 

5-  13 

6400 

23-47 

1500 

5.25 

6500 

22.75 

1500 

5.50 

6500 

23.83 

1600 

5.  60 

6600 

23.  10 

1600 

5.87 

6600 

24.  20 

1700 

5-95 

6700 

23-45 

1700 

6.  23 

6700 

24-  57 

1800 

6.  30 

6800 

23.80 

1800 

6.60 

6800 

24-93 

1900 

6.6$ 

6900 

24.  15 

1900 

6.97 

6900 

25.  30 

2000 

7.  00 

7000 

24.50 

2000 

7-33 

7000 

25.67 

2100 

7-35 

7100 

24.85 

2100 

7.70 

7100 

26.  03 

2200 

.  7-  7° 

7200 

25.  20 

2200 

8.07 

7200 

26.  40 

2300 

8.05 

7300 

25>55 

2300 

8.43 

7300 

26.77 

2400 

8.40 

7400 

25.90 

2400 

8.80 

7400 

27-  J3 

2500 

8.75 

7500 

26.  25 

2500 

9.  17 

7500 

27.  50 

2600 

9.  10 

7600 

26.  60 

2600 

9-  53 

7600 

27.87 

2700 

9-45 

7700 

26.95 

2700 

9.90 

7700 

28.  23 

2800 

9.  80 

7800 

27-3° 

2800 

10.  27 

7800 

28.60 

2900 

10.  15 

7900 

27.65 

2900 

10.  63 

7900 

28.97 

3000 

10.  50 

8000 

28.  00 

3000 

11.  00 

8000 

29-33 

3100 

10.85 

8100 

28.35 

3100 

11.37 

8100 

29.  70 

3200 

11.  20 

8200 

28.70 

3200 

11-73 

8200 

30.07 

3300 

11.55 

8300 

29.05 

3300 

12.  10 

8300 

3°-43 

3400 

11.  90 

8400 

29.40 

3400 

12.47 

8400 

30.  80 

3500 

12.25 

8500 

29-75 

3500 

12.83 

8500 

31-  17 

3600 

12.  60 

8600 

30.  10 

3600 

13.20 

8600 

31-  53 

3700 

12.95 

8700 

3°-45 

3700 

13-57 

8700 

31.90 

3800 

I3-30 

8800 

30.  80 

3800 

13- 93 

8800 

32-  27 

3900 

13.65 

8900 

31.  15 

3900 

14.  30 

8900 

32-63 

4000 

14.  00 

9000 

3^50 

4000 

14.67 

9000 

33.00 

4100 

H-35 

9100 

31.85 

4100 

15.03 

9100 

33-37 

4200 

14.70 

9200 

32.  20 

4200 

15.40 

9200 

33-73 

4300 

15.05 

9300 

32-  55 

4300 

l5-77 

9300 

34.  10 

4400 

15.40 

9400 

32.90 

4400 

16.13 

9400 

34-  47 

4500 

15-75 

9500 

33- 25 

4500 

16.  50 

9500 

34-83 

4600 

16.  10 

9600 

33.60 

4600 

16.87 

9600 

35.  20 

4700 

16.45 

9700 

33-95 

4700 

17-  23 

9700 

35-  57 

4800 

16.80 

9800 

34-  3° 

4800 

17.  60 

9800 

35-93 

4900 

17.  15 

9900 

34.65 

4900 

17-  97 

9900 

36-  3° 

5000 

17.  50 

10000 

35.00 

5000 

18.33 

10000 

36.67 

15 


J7-2- 
3+8  + 

23   Days. 

24  E 

>AYS. 

j 

Principal. 

Interest. 

Principal 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

0.38 

5100 

'9-55 

100 

O.  40 

5100 

20.  40  1 

200 

0.77 

5200 

J9-93 

200 

O.80 

5200 

20.  80  ! 

300 

I.  15 

5300 

20.  32 

300 

I.  20 

5300 

21.  20 

400 

1.  53 

5400 

20.  70 

400 

I.60 

5400 

21.  60 

500 

1.92 

5500 

21.08 

500 

2.  OO 

5500 

22.  00 

600 

2.  30 

5600 

21.47 

600 

2.  40 

5600 

22.  40 

700 

2.68 

5700 

21.85 

700 

2.80 

5700 

22.  80 

800 

3-°7 

5800 

22.  23 

800 

3.  20 

5800 

23.  20 

900 

3-45 

5900 

22.  62 

900 

3.  60 

5900 

23.60 

1000 

3.83 

6000 

23.  00 

1000 

4.  OO 

6000 

24.  00 

1100 

4.22 

6100 

23.38 

1100 

4.4O 

6100 

24.40 

1200 

4.  60 

6200 

23-77 

1200 

4.  80 

6200 

24.  80 

1300 

4.98 

6300 

24.  15 

1300 

5.  20 

6300 

25.  20 

1400 

5-37 

6400 

24-53 

1400 

5.  60 

6400 

25.  60 

1500 

S-7S 

6500 

24.92 

1500 

6.  00 

6500 

26.  00 

1600 

6.13 

6600 

25.30 

1600 

6.  40 

6600 

26.  40 

1700 

6.52 

6700 

25.68 

1700 

6.80 

6700 

26. 80 

1800 

6.  90 

6800 

26.  07 

1800 

7.  20 

.6800 

27.  20 

1900 

7.28 

6900 

26.45 

1900 

7.  60 

6900 

27.  60 

2000 

7.67 

7000 

26.83 

2000 

8.00 

7000 

28.  00 

2100 

8.05 

7100 

27.  22 

2100 

8.40 

7100 

28.  40 

2200 

8.43 

7200 

27.  60 

2200 

8.80 

7200 

28.80 

2300 

8.  82 

7300 

27.98 

2300 

9.  20 

7300 

29.  20 

2400 

9.  20 

7400 

28.37 

2400 

9.  60 

7400 

29.  60 

2500 

9.58 

7500 

28.75 

2500 

10.  00 

7500 

30.  OO 

2600 

9-97 

7600 

29-  13 

2600 

10.  40 

7600 

3O.4O 

2700 

10.35 

7700 

29.52 

2700 

10.  80 

7700 

30.80 

2800 

io-73 

7800 

29.90 

2800 

11.  20 

7800 

31.  20 

2900 

11.  12 

7900 

30.  28 

2900 

11.60 

7900 

31.60 

3000 

11.50 

8000 

30.67 

3000 

12.  00 

8000 

32.  OO 

3100 

11.88 

8100 

3l-°5 

3100 

12.  40 

8100 

32.4O 

3200 

12.27 

8200 

3I-43 

3200 

12.  80 

8200 

32.80 

3300 

12.65 

8300 

31.82 

3300 

13.  20 

8300 

33-  20 

3400 

13-  °3 

8400 

32.  20 

3400 

13.  60 

8400 

33.60 

3500 

I3-42 

8500 

32.58 

3500 

14.  00 

8500 

34.00 

3600 

13.80 

8600 

32-97 

3600 

14.40 

8600 

34-4° 

3700 

14.  18 

8700 

33-  35 

3700 

14.80 

8700 

34.80 

3800 

14-57 

8800 

33-73 

3800 

15.20 

8800 

35-20 

3900 

14-95 

8900 

34-  12 

3900 

15.  60 

8900 

35-60 

4000 

15-33 

9000 

34-5° 

4000 

16.  00 

9000 

36.  00 

4100 

15.72 

9100 

34.88 

4100 

16.  40 

9100 

36.40 

4200 

16.  10 

9200 

35-27 

4200 

16.80 

9200 

36.80 

4300 

16.48 

9300 

35-65 

4300 

17.  20 

9300 

37.20 

4400 

16.87 

9400 

36.03 

4400 

17.  60 

9400 

37.60 

4500 

17.  25 

9500 

36.42 

4500 

18.00 

9500 

38.00 

4600 

17.63 

9600 

36.80 

4600 

18.40 

9600 

38.40 

4700 

18.  02 

9700 

37.18 

4700 

18.80 

9700 

38.80 

4800 

18.40 

9800 

37-57 

4800 

19.  20 

9800 

39.  20 

4900 

18.78 

9900 

37-95 

4900 

19.  60 

9900 

39.60 

5000 

19.  17 

10000 

38.33 

5000 

20.  00 

10000 

40.  00 
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7—2— 
3+8+ 

25   Days. 

7— 
3+ 

26   E 

IATS. 

Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 
5100 

Interest 

100 

o.  42 

5100 

21.  25 

100 

0.43 

22.  IO 

200 

0.83 

5200 

21.  67 

200 

0.87 

5200 

22.53 

300 

1.25 

5300 

22.08 

300 

I.30 

5300 

22.97 

400 

1.67 

5400 

22.  50 

400 

i-  73 

5400 

23.4O 

500 

2.08 

5500 

22.  92 

500 

2.  17 

5500 

23.83 

600 

2.50 

5600 

23-  33 

600 

2.  60 

5600 

24.  27 

700 

2.92 

5700 

23-75 

700 

3-°3 

5700 

24.70 

800 

3-33 

5800 

24.  17 

800 

3-47 

5800 

25.13 

900 

3-75 

5900 

24.58 

900 

3.90 

5900 

25.57 

1000 

4-i7 

6000 

25.  00 

1000 

4-33 

6000 

26.  00 

1100 

4.58 

6100 

25.42 

1100 

4-77 

6100 

26.43 

1200 

5.  00 

6200 

25.83 

1200 

5.  20 

6200 

26.  87 

1300 

5.42 

6300 

26.  25 

1300 

$.63 

.    6300 

27.30 

1400 

5.83 

6400 

26.  6-j 

1400 

6.  07 

6400 

27.  73 

1500 

6.25 

6500 

27.08 

1500 

6.  50 

6500 

28.  17 

1600 

6.67 

6600 

27.50 

1600 

6-93 

6600 

28.60 

1700 

7.08 

6700 

27.92 

1700 

7-37 

6700 

29.03 

1800 

7.50 

6800 

28.33 

1800 

7.80 

6800 

29.47 

1900 

7.92 

6900 

28.75 

1900 

8.23 

6900 

29.90 

2000 

8.33 

7000 

29.  17 

2000 

8.67 

7000 

3o.33 

2100 

8.75 

7100 

29.58 

2100 

9.  10 

7100 

30.77 

2200 

9   17 

7200 

30.00 

2200 

9-53 

7200 

31.  20 

2300 

9.58 

7300 

30.42 

2300 

9-97 

7300 

31.63 

2400 

10.  00 

7400 

3°-83 

2400 

10.  40 

7400 

32.07 

2500 

10.  42 

7500 

31.25 

2500 

10.  83 

7500 

32-5° 

2600 

10.83 

7600 

31.67 

2600 

11.27 

7600 

32.93 

2700 

11.25 

7700 

32.08 

2700 

11.70 

7700 

33-  37 

2800 

11.67 

7800 

32.50 

2800 

12.  13 

7800 

33.8o 

2900 

12.08 

7900 

32.92 

2900 

12.57 

7900 

34.23 

3000 

12.50 

8000 

33-33 

3000 

13.  00 

8000 

34.67 

3100 

12.  92 

8100 

33-75 

3100 

13.43 

8100 

35-  10 

3200 

13*  33 

8200 

34-  l7 

3200 

13.87 

8200 

35-53 

3300 

13-75 

8300 

34-58 

3300 

14.30 

8300 

35-97 

3400 

14.  17 

8400 

35.00 

3400 

14-  73 

8400 

36.40 

3500 

14.58 

8500 

35.42 

3500 

15.  17 

8500 

36.83 

3600 

15.  00 

8600 

35.83 

3600 

15.  60 

8600 

37-  27 

3700 

15.42 

8700 

36.  25 

3700 

16.  03 

8700 

37.70 

3800 

15.83 

8800 

36.67 

3800 

16.47 

8800 

38.13 

3900 

16.25 

8900 

37.08 

3900 

16.  90 

8900 

38.57 

4000 

16.67 

9000 

37.50 

4000 

J7-  33 

9000 

39.00 

4100 

17.08 

9100 

37- 92 

4100 

l7-77 

9100 

39-43 

4200 

17.50 

9200 

38.33 

4200 

18.  20 

9200 

39-87 

4300 

17.92 

9300 

38.75 

4300 

18.63 

9300 

40.30 

4400 

18.33 

9400 

39-  17 

4400 

19.07 

9400 

40.73 

4500 

18.75 

9500 

39-58 

4500 

19.  50 

9500 

41.  17 

4600 

19.  17 

9600 

40.  00 

4600 

19-93 

9600 

41.  60 

4700 

19.58 

9700 

40.42 

4700 

20.37 

9700 

42.03 

4800 

20.  00 

9800 

40.83 

4800 

20.  80 

9800 

42.47 

4900 

20.  42 

9900 

41.  25 

4900 

21.  23 

9900 

42.90 

5000 

20.83 

10000 

41.67 

5000 

21.  6j 

10000 

43-33 

17 


27   D 

ATS. 

3+ 

28    D 

AYS. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

o- 45 

5100 

22-95 

100 

0.47 

5100 

23.  80 

200 

o.  90 

5200 

23.40 

200 

°-93 

5200 

24-27 

300 

J-35 

5300 

23.85 

300 

1.  40 

5300 

24-73 

400 

1.80 

5400 

24.30 

400 

1.87 

5400 

25.  20 

500 

2.25 

5500 

24-75 

500 

2.  33 

5500 

25.67 

600 

2.  70 

5600 

25.  20 

600 

2.80 

5600 

26.  13 

700 

3-  *5 

5700 

25.  6s 

700 

3-27 

5700 

26.  60 

800 

3.60 

5800 

26.  10 

800 

3-73 

5800 

27.07 

900 

4.05 

5900 

26.55 

900 

4.  20 

5900 

27-  53 

1000 

4.50 

6000 

27.  00 

1000 

4.67 

6000 

28.  00 

1100 

4-95 

6100 

27-45 

1100 

5-  f3 

6100 

28.47 

1200 

5.40 

6200 

27.90 

1200 

5.  60 

6200 

28.93 

1300 

S.*5 

6300 

28.35 

1300 

6.  07 

6300 

29.40 

1400 

6.  30 

6400 

28.  80 

1400 

6.  S3 

6400 

29.87 

1500 

6-75 

6500 

29.  25 

1500 

7.  00 

6500 

3°-  33 

1600 

7.20 

6600 

29.70 

1600 

7-47 

6600 

30.80 

1700 

7-65 

6700 

3°-  J5 

1700 

7-93 

6700 

31-  27 

1800 

8.  10 

6800 

30.  60 

1800 

8.40 

6800 

31-  73 

■  1900 

8.55 

6900 

3I-°5 

1900 

8.87 

6900 

32.20 

2000 

9.  00 

7000 

31.50 

2000 

9-33 

7000 

32.67 

2100 

9-45 

7100 

J*.  95 

2100 

9.80 

7100 

33-  l3 

2200 

9.90 

7200 

32.40 

2200 

10.  27 

7200 

33-6° 

2300 

10-35 

7300 

32.85 

2300 

10.73 

7300 

34-°7 

2400 

10.  80 

7400 

33-30 

2400 

11.  20 

7400 

34-53 

2500 

11.  25 

7500 

33-75 

2500 

11.67 

7500 

35.  00 

2600 

11.70 

7600 

34- 20 

2600 

12.  13 

7600 

35-47 

2700 

12.  15 

7700 

34- 65 

2700 

12.  60 

7700 

35-93 

2800 

12.  60 

7800 

35-  IO 

2800 

13- °7 

7800 

36.40 

2900 

13.05 

7900 

35-55 

2900 

13-53 

7900 

36.87 

3000 

13.50 

8000 

36.  00 

3000 

14.  00 

8000 

37-33 

3100 

13-95 

8100 

36.45 

3100 

14-47 

8100 

37.80 

3200 

14.40  • 

8200 

36.90 

3200 

14-93 

8200 

38.27 

3300 

14.85 

8300 

37-35 

3300 

15.40 

8300 

38.73 

3400 

15.  30 

8400 

37.80 

3400 

15.87 

8400 

39.  20 

3500 

15-75 

8500 

38.25 

3500 

16.33 

8500 

39.67 

3600 

16.  20 

8600 

38.70 

3600 

16.80 

8600 

40.  13 

3700 

16.65 

8700 

39-  J5 

3700 

17.  27 

8700 

40.  60 

3800 

17.  10 

8800 

39.60 

3800 

J7-73 

8800 

41.07 

3900 

17-  55 

8900 

40.05 

3900 

18.  20 

8900 

41-  53 

4000 

18.00 

9000 

40.50 

4000 

18.67 

9000 

42.  00 

4100 

18.45 

9100 

40.  95 

4100 

19.  13 

9100 

42.47 

4200 

18.90 

9200 

41.40 

4200 

19.  60 

9200 

42.93 

4300 

J9-  35 

9300 

41.85 

4300 

20.  07 

9300 

43-4° 

4400 

19.  80 

9400 

42.  3° 

4400 

20.53 

9400 

43-87 

4500 

20.  25 

9500 

42.75 

4500 

21.  00 

9500 

44-  33 

4600 

20.  70 

9600 

43.  20 

4600 

21.47 

9600 

44.  80 

4700 

21.  15 

9700 

43.65 

4700 

21.93 

9700 

45-  27 

4800 

21.  60 

9800 

44-  I0 

4800 

22.  40 

9800 

45-  73 

4900 

22.  05 

9900 

44-55 

4900 

22.87 

9900 

46.  20 

5000 

22.  50 

10000 

45.  00 

5000 

23-  33 

10000 

46.67 

13 


1  7—  2— 
|3+8+ 

29  E 

'AYS. 

30  Days. 

1  Principal 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest 

100 

0.48 

5100 

24.65 

100 

0.  50 

5100 

25.50 

200 

0.97 

5200 

25-  J3 

200 

I.  00 

5200 

26.  00 

300 

I.45 

5300 

25.  62 

300 

I.50 

5300 

26.  50 

400 

i-93 

5400 

26.  10 

400 

2.  00 

5400 

27.  00 

500 

2.42 

5500 

26.58 

500 

2.50 

5500 

27.50 

600 

2.  90 

5600 

27.07 

600 

3.00 

5600 

28.  00 

700 

3-38 

5700 

27-5^ 

700 

3-5° 

5700 

28.50 

800 

3-87 

5800 

28.  03 

800 

4.  00 

5800 

29.  00 

900 

4-35 

5900 

28.52 

900 

4.50 

5900 

29.50 

1000 

4.83 

6000 

29.  00 

1000 

5.  00 

6000 

30.  00 

1100 

5-32 

6100 

29.48 

1100 

5.50 

6100 

30.50 

1200 

5.80 

6200 

29.97 

1200 

6.  00 

6200 

31.  00 

1300 

6.28  ' 

6300 

3°-45 

1300 

6.  50 

6300 

31-  5° 

1400 

6-77 

6400 

3°-93 

1400 

7.  00 

6400 

32.00 

1500 

7.25 

6500 

31.42 

1500 

7.50 

6500 

32.50 

1600 

7-73 

6600 

31.90 

1600 

8.00 

6600 

33- 00 

1700 

8.22 

6700 

32-38 

1700 

8.50 

6700 

33-5° 

1800 

8.70 

6800 

32.87 

1800 

9.  00 

6800 

34.00 

1900 

9.  18 

6900 

33-  35 

1900 

9.  50 

6900 

34-5° 

2000 

9.67 

7000 

33.83 

2000 

10.  00 

7000 

35- 00 

2100 

10.  15 

7100 

34- 32 

2100 

10.  50 

7100 

35-  5° 

2200 

10.63 

7200 

34.  80 

2200 

11.  00 

7200 

36.  00 

2300 

11.  12 

7300 

35-28 

2300 

11.50 

7300 

36.50 

2400 

11.60 

7400 

35-77 

2400 

12.  00 

7400 

37.00 

2500 

12.08 

7500 

36.25 

2500 

12.50 

7500 

37-  5° 

2600 

12.57 

7600 

36-73 

2600 

13.00 

7600 

38.00 

2700 

13-  °5 

7700 

37.22 

2700 

I3-50 

7700 

38.50 

2800 

13-53 

7800 

37-7° 

2800 

14.  00 

7800 

39.00 

2900 

14.  02 

7900 

38.  18 

2900 

14.50 

7900 

39-5° 

3000 

14.50 

8000 

38.67 

3000 

15.  00 

8000 

40.  00 

3100 

14.98 

8100 

39-  15 

3100 

15.50 

8100 

40.  50 

3200 

15-  47 

8200 

39- 63 

3200 

16.  00 

8200 

41.  00 

3300 

15-95 

8300 

40.  12 

3300 

16.  50 

8300 

41.  50 

3400 

16.43 

8400 

40.  60 

3400 

17.  00 

8400 

42.  00 

3500 

16.  92 

8500 

41.  08 

3500 

17.50 

8500 

42.  50 

3600 

17.40 

8600 

41.57 

3600 

18.00 

8600 

43.00 

3700 

17.88 

8700 

42.05 

3700 

18.  50 

8700 

43-  5° 

3800 

18-37 

8800 

42-  53 

3800 

19.  00 

8800 

44.  00 

3900 

18.85 

8900 

43.02 

3900 

19.50 

8900 

44.50 

4000 

J9-33 

9000 

43-5° 

4000 

20.  00 

9000 

45.  00 

4100 

19.82 

9100 

43-98 

4100 

20.  50 

9100 

45.50 

4200 

20.  30 

9200 

44-  47 

4200 

21.  00 

9200 

46.  00 

4300 

20.  78 

9300 

44-95 

4300 

21.  50 

9300 

46.50 

4400 

21.27 

9400 

45-43 

4400 

22.  00 

9400 

47.00 

4500 

21.75 

9500 

45.92 

4500 

22.  50 

9500 

47.50 

4600 

22.  23 

9600 

46.  40 

4600 

23.  00 

9600 

48.  00 

4700 

22.  yz 

9700 

46.88 

4700 

23.50 

9700 

48.50 

4800 

23.  20 

9800 

47-  37 

4800 

24.  00 

9800 

49.  00 

4900 

23.68 

9900 

47.85 

4900 

24.50 

9900 

49.  50 

5000 

24.  17 

10000 

48.33 

5000 

25.  00 

10000 

50.  00 
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!7-2- 

31    D 

A  Y  S. 

7_ 
3+ 

32   Days. 

1 

1 

Principal. 

Interest 

Principal. 

Interest. 

PrineipaL 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

~ 100 

O.52 

5100 

26  35 

100 

o-53 

5100 

27.  20 

200 

I.03 

5200 

26 

87 

200 

1.07 

5200 

27-  73 

300 

*-55 

5300 

27 

38 

300 

1.  60 

5300 

28.  27 

400 

2.07 

5400 

27 

90 

400 

2-  l3 

5400 

28.  80 

500 

2.58 

5500 

28 

42 

500 

2.67 

5500 

29-  33 

GOO 

3.  10 

5600 

28 

93 

600 

3.  20 

5600 

29.  S7 

700 

3.  62 

5700 

29 

45 

700 

3-73 

5700 

30.40 

800 

4-  13 

5800 

29 

97 

800 

4-27 

5800 

3°-93  ; 

900 

4.65 

5900 

3° 

48 

900 

4.80 

5900 

31-  47  I 

1000 

5>*7 

6000 

31 

00 

1000 

5-33 

6000 

32.  CO 

1100 

5.68 

6100 

31 

52 

1100 

5.87 

6100 

32-53  j 

1200 

6.  20 

6200 

32 

°3 

1200 

6.  40 

6200 

33- °7  ! 

1300 

6.72 

6300 

32 

5S 

1300 

6-93 

.  6300 

33- 60 

1400 

7-z3 

6400 

33 

07 

1400 

7-47 

6400 

34  13 

1500 

7-75 

6500 

33 

58 

1500 

8.00 

6500 

34-67 

1600 

8.27 

6600 

34 

10 

1600 

8.53 

6600 

35.  20 

1700 

8.78 

6700 

34 

62 

1700 

9.07 

6700 

35-73 

1800 

9-3° 

6800 

35 

"3 

1800 

9.  60 

6800 

36.27 

1900 

9.82 

6900 

35 

65 

1900 

10.  13 

6900 

36.80 

2000 

i°-33 

7000 

36 

l7 

2000 

10.  67 

7000 

37-33 

2100 

10.  85 

7100 

36 

68 

2100 

11.  20 

7100 

37-87 

2200 

11.37 

7200 

37 

20 

2200 

11.73 

7200 

38.40 

2300 

11.88 

7300 

37 

72 

2300 

12.27 

7300 

38.93 

2400 

12.  40 

7400 

38 

23 

2400 

12.80 

7400 

39-  47  1 

2500 

12.92 

7500 

38 

75 

2500 

13-33 

7500 

40.  00  J 

2600 

13-43 

7600 

39 

27 

2600 

13.87 

7600 

40.  53 

2700 

13-95 

7700 

39 

78 

2700 

14.40 

7700' 

41.07 

2800 

1 4- 47 

7800 

40 

3° 

2800 

14-93 

7800 

41.  60 

2900 

14.98 

7900 

40 

82 

2900 

15-47 

7900 

42.  13 

3000 

15.50 

8000 

4i 

33 

3000 

16.  00 

8000 

42.67 

3100 

16.  02 

8100 

41 

85 

3100 

16.53 

8100 

43.  20 

3200 

i6.53 

8200 

42 

37 

3200 

17.07 

8200 

43-  73 

i  3300 

17.05 

8300 

42 

88 

3300 

17.  60 

8300 

44-  27 

|  3400 

*7-57 

8400 

43 

40 

3400 

18.13 

8400 

44-  80  ; 

!  3500 

18.08 

8500 

43 

92 

3500 

18.67 

8500 

45-33 

3600 

18.60 

8600 

44 

43 

3600 

19.  20 

8600 

45-  87 

3700 

19.  12 

8700 

44 

95 

3700 

'9-73 

8700 

46.40 

3800 

19.63 

8800 

45 

47 

3800 

20.  27 

8800 

46.93 

3900 

20.  15 

8900 

45 

98 

3900 

20.  80 

8900 

47-  47  | 

4000 

20.  6y 

9000 

46 

5° 

4000 

21.33 

9000 

48.  CO 

4100 

21.  18 

9100 

47 

02 

4100 

21.  87 

9100 

48.  S3 

4200 

21.  70 

9200 

47 

53 

4200 

22.40 

9200 

49.  07 

4300 

22.  22 

9300 

48 

05 

4300 

22.93 

9300 

49.60 

4400 

22-73 

9400 

48 

57 

4400 

23-47 

9400 

50.  13 

4500 

23-  25 

9500 

49 

08 

4500 

24.00 

9500 

50.67 

4600 

23-  77 

9600 

49 

60 

4600 

24-  53 

9600 

51  20 

4700 

24.  28 

9700 

5° 

12 

4700 

25.07 

!  9700 

51-73 

4800 

24.  80 

9800 

5° 

63 

4800 

25.  60 

9800 

52-  27 

4900 

25-  32 

9900 

51 

15 

4900 

26.  13 

9900 

52.  80 

5000 

25.83 

10000 

5i 

67 

5000 

26.  67 

1  10000 

53-33  | 

20 


33  Days. 

7— 
3+ 

34  Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest,  j 

Principal. 

Interest. 

100 

o.  55 

5100 

28.05 

100 

0.  S7 

5100 

28.  90 

200 

1.  10 

5200 

28.60 

200 

*•  J3 

5200 

29.47 

300 

1.65 

5300 

29.  15 

300 

1.70 

5300 

3°-°3 

400 

2.  20 

5400 

29.  70 

400 

2.  27 

5400 

30.  60 

500 

2-75 

5500 

30.  25 

500 

2.83 

5500 

31-  l7 

600 

3-  30 

5600 

30.  80 

600 

3-4° 

5600 

31-  73 

700 

3.85 

5700 

31-  35 

700 

3-97 

5700 

32-  3° 

800 

4.40 

5800 

31.90 

800 

4-53 

5800 

32.87 

900 

4-95 

5900 

32-45 

900 

5.  10 

5900 

33-43 

1000 

5.50 

6000 

33- °° 

1000 

S.6j 

6000 

34.00 

1100 

6.  05 

6100 

33-55' 

1100 

6.23 

6100 

34-57 

1200 

6.60 

6200 

34.  10 

1200 

6.  80 

6200 

35-  x3 

1300 

i-n 

6300 

34-65 

1300 

7-37 

6300 

35-7° 

1400 

J.JO 

6400 

35.  20 

1400 

7-93 

6400 

36.  27 

1500 

8.25 

6500 

35-  IS 

1500 

8.  50 

6500 

36.83 

1600 

8.80 

6600 

36-  3° 

1600 

9.07 

6600 

37-4° 

1700 

9-35 

6700 

36.85 

1700 

9-63 

6700 

37-97 

1800 

9,90 

6800 

37-4° 

1800 

10.  20 

6800 

38.53 

1900 

10.45 

6900 

37-95 

1900 

10.77 

6900 

39.  10 

2000 

11.  00 

7000 

38.50 

2000 

11.33 

7000 

39- 67 

2100 

ii-55 

7100 

39- °5 

2100 

11.90 

7100 

40.  23 

2200 

12.  10 

7200 

39.60 

2200 

12.47 

7200 

40.  80 

2300 

12.65 

7300 

40.  15 

2300 

13>03 

7300 

41-  37 

2400 

13.  20 

7400 

40.  70 

2400 

13.  60 

7400 

4x-93 

2500 

13-75 

7500 

41.  25 

2500 

14.  17 

7500 

42.  50 

2600 

14.30 

7600 

41.  80 

2600 

14-73 

7600 

43- °7 

2700 

14.85 

7700 

42.35 

2700 

15-  3° 

7700 

43- 63 

2800 

15.40 

7800 

42.90 

2800 

15.87 

7800 

44.  20 

2900 

15-95 

7900 

43-45 

2900 

16.43 

7900 

44-77 

3000 

16.  50 

8000 

44.  00 

3000 

17.  00 

8000 

45-33 

3100 

17.05 

8100 

44-  55 

3100 

l7-57 

8100 

45.  90 

3200 

17.  60 

8200 

45.  10 

3200 

18.13 

8200 

46.47 

3300 

18.15 

8300 

45.65 

3300 

18.70 

8300 

47- °3 

3400 

18.  70 

8400 

46.  20 

3400 

19.  27 

8400 

47.  60 

3500 

19.25 

8500 

46.  J  5 

3500 

19-83 

8500 

48.17 

3600 

19.80 

8600 

47-3° 

3600 

20.  40 

8600 

48.73 

3700 

20.35 

8700 

47.85 

3700 

20.97 

8700 

49-  3° 

3800 

20.  90 

8800 

48.  40 

3800 

2I-53 

8800 

49.87 

3900 

21.45 

8900 

48.95 

3900 

22.  10 

8900 

5°-43 

4000 

22.  00 

9000 

49-  5° 

4000 

22.  6j 

9000 

51.  00 

4100 

22.55 

9100 

50.  05 

4100 

23.23 

9100 

51-  57 

4200 

23.  10 

9200 

50.  60 

4200 

23.  80 

9200 

52-  J3 

4300 

23.65 

9300 

51.  15 

4300 

24-  37 

9300 

52.70 

1  4400 

24.  20 

9400 

51.70 

4400 

24-93 

9400 

53- 27 

4500 

n-75 

9500 

52.25 

4500 

25.50 

9500 

53-83 

4600 

25.30 

9600 

52.  80 

4600 

26.  07 

9600 

54.40 

4700 

25.85 

9700 

53-  35 

4700 

26.63 

9700 

54-97 

4800 

26.  40 

9800 

'  53-9° 

4800 

27.  20 

9800 

55-53 

4900 

26.95 

9900 

54-45 

4900 

27.77 

9900 

56.  10 

5000 

27.  50 

10000 

55.00  | 

1  5000 

28.33 

10000 

56.67 

21 


;7— 2— 
J3+8+ 

35   Days. 

36   Days. 

]  Principal. 

Interest 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

o.  58 

5100 

29-75 

100 

O.  60 

5100 

30.  60 

200 

1. 17 

5200 

3°-  33 

200 

I.  20 

5200 

31.  20 

300 

l-75 

5300 

30.92 

300 

I.80 

5300 

31.80 

400 

2-  33 

5400 

31-  5° 

400 

2.  40 

5400 

32.40 

500 

2.  92 

5500 

32.08 

500 

3.  OO 

5500 

33-  °° 

600 

3-5o 

5600 

32.67 

600 

3.60 

5600 

33.  60 

700 

4.08 

5700 

33-  25 

700 

4.  20 

5700 

34.  20 

800 

4.67 

5800 

33-83 

800 

4.  80 

5800 

34.80 

900 

5-z5 

5900 

34- 42 

900 

5.4O 

5900 

35-4° 

1000 

5.83 

6000 

35.  00 

1000 

6.  00 

6000 

36.  00 

1100 

6.  42 

6100 

35-  58 

1100 

6.60 

6100 

36.  60 

1200 

7.  00 

6200 

36.  17 

1200 

7.  20 

6200 

37-  2° 

1300 

7.58 

6300 

36-75 

1300 

7.80 

6300 

37.80  1 

1400 

8.17 

6400 

37-  33 

1400 

8.40 

6400 

38.  40 

1500 

8.75 

6500 

37- 92 

1500 

9.  00 

6500 

39.00 

1600 

9-  33 

6600 

38.50 

1600 

9.  60 

6600 

39.60 

1700 

9.92 

6700 

39.08 

1700 

10.  20 

6700 

40.  20 

1800 

10.  50 

6800 

39- 67 

1800 

10.  80 

6800 

40.  8o- 

1900 

11.08 

6900 

40.  25 

1900 

11.40 

6900 

41.  40 

2000 

11.  67 

7000 

40.83 

2000 

12.  00 

7000 

42.  00 

2100 

12.25 

7100 

41.42 

2100 

12.  60 

7100 

42.  60 

2200 

12.83 

7200 

42.  00 

2200 

13.20 

7200 

43-  2° 

2300 

I3-42 

7300 

42.58 

2300 

13.  80 

7300 

43.  80 

2400 

14.  00 

7400 

43-  I7 

2400 

14.40 

7400 

44.40 

2500 

14.58 

7500 

43-75 

2500 

15.  00 

7500 

45-  °°  1 

2600 

15.  17 

7600 

44-33 

2600 

15.  60 

7600 

45.60 

2700 

*5-75 

7700 

44.92 

2700 

16.  20 

7700 

46.  20 

2800 

16.33 

7800 

45-  5° 

2800 

16.  80 

7800 

46.80 

2900 

16.  92 

7900 

46.08 

2900 

17.40 

7900 

47.40 

3000 

17.50 

8000 

46.67 

3000 

18.00 

8000 

48.  00 

3100 

18.08 

8100 

47-  25 

3100 

18.60 

8100 

48.60 

3200 

18.67 

8200 

47- 83 

3200 

19.  20 

8200 

49.  20 

3300 

19.  25 

8300 

48.42 

3300 

19.80 

8300 

49.  80  1 

3400 

19.83 

8400 

49.  00 

3400 

20.  40 

8400 

50.  40  j 

3500 

20.  42 

8500 

49.  58 

3500 

21.  00 

8500 

51.  00  | 

3600 

21.  00 

8600 

50.  17 

3600 

21.  60 

8600 

51.  60 

3700 

21.58 

8700 

5o-  75 

3700 

22.  20 

8700 

52.  20 

3800 

22.  17 

8800 

5i-  33 

3800 

22.  80 

8800 

52.  80 

3900 

22.75 

8900 

51.92 

3900 

23.40 

8900 

53.40 

4000 

23-33 

9000 

52.50 

4000 

24.  00 

9000 

54.00 

4100 

23.92 

9100 

53.08 

4100 

24.  60 

9100 

54.  60 

'  4200 

24.  50 

9200 

53-67 

4200 

25.  20 

9200 

55-  2° 

4300 

25.08 

9300 

54-  25 

4300 

25.  80 

9300 

55.  80 

4400 

25.67 

9400 

54.83 

4400 

26.  40 

9400 

56.40 

4500 

26.  25 

9500 

55- 42 

4500 

27.  00 

9500 

57.00 

4600 

26.83 

9600 

56.  00 

4600 

27.  60 

9600 

57.60 

4700 

27.42 

9700 

56.58 

4700 

28.  20 

9700 

58.20 

4800 

28.  00 

9800 

57-  l7 

4800 

28.  80 

9800 

58.  80 

4900 

28.58 

9900 

57-75 

4900 

29.40 

9900 

59.40 

5000 

29.  17 

10000 

S8- 33 

5000 

30.  00 

10000 

60.  00 

22 


7—2— 
3+8+ 

37   Days. 

|S 

38   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

o.  6z 

5100 

3r-45 

100 

O.  63 

5100 

32-  3° 

200 

i.  23 

5200 

32.07 

200 

I.  27 

5200 

32-93 

300 

1.85 

5300 

32.68 

300 

I.  90 

5300 

33-57 

400 

2.47 

5400 

33-3° 

400 

2-53 

5400 

34.20 

500 

3.08 

5500 

33-92 

500 

3-17 

5500 

34-83 

600 

3-7° 

5600 

34-  53 

600 

3.80 

5600 

35-47 

700 

4.32 

5700 

35-  i5 

700 

4-43 

5700 

36.  10 

800 

4-93 

5800 

35-77 

800 

5-°7 

5800 

36.73 

900 

5-55 

5900 

36.38 

900 

5.70 

5900 

37-37 

1000 

6.17 

6000 

37.00 

1000 

6-33 

6000 

38.  00 

1100 

6.78 

6100 

37-62 

1100 

6.97 

6100 

38-63 

1200 

7.40 

6200 

38.23 

1200 

7.  60 

6200 

39-  27 

1300 

8.02 

6300 

38.  85 

1300 

8.23 

6300 

39.  90 

1400 

8.63 

6400 

39-47 

1400 

8.87 

6400 

4°-53 

1500 

9.25 

6500 

40.  08 

1500 

9.50 

6500 

41.  17 

1600 

9.87 

6600 

40.70 

1600 

10.  13 

6600 

41.  80 

1700 

10.48 

6700 

4I-32 

1700 

10.77 

6700 

42-43 

1800 

11.  10 

6800 

4x-93 

1800 

11.  40 

6800 

43- °7 

1900 

11.72 

6900 

42.55 

1900 

12.  03 

6900 

43-  7° 

2000 

i2-33 

7000 

43-17 

2000 

12.67 

7000 

44-33 

2100 

12.95 

7100 

43.78 

2100 

*3-3° 

7100 

44-97 

2200 

13-57 

7200 

44.40 

2200 

J3-93 

7200 

45.60 

2300 

14.  18 

7300 

45.02 

2300 

H-57 

7300 

46.  23 

2400 

14.  80 

7400 

45.63 

2400 

15.  20 

7400 

46.87 

2500 

15.42 

7500 

46.  25 

2500 

15.83 

7500 

47.  50 

2600 

16.  03 

7600 

46.87 

2600 

16.47 

7600 

48.13 

2700 

16.65 

7700 

47.48 

2700 

17.  10 

7700 

48.77 

2800 

17.27 

7800 

48.  10 

2800 

17-73 

7800 

49.40 

2900 

17.88 

7900 

48.72 

2900 

18.37 

7900 

50.  03 

3000 

18.50 

8000 

49-33 

3000 

19.  00 

8000 

50.67 

3100 

19.  12 

8100 

49-95 

3100 

19.63 

8100 

51-  3° 

3200 

19-73 

8200 

5°-57 

3200 

20.  27 

8200 

5J-93 

3300 

20.  35 

8300 

51.18 

3300 

20.  90 

8300 

52.  57 

3400 

20.97 

8400 

51.80 

3400 

21.  53 

8400 

53.  20 

3500 

21.58 

8500 

52.42 

3500 

22.  17 

8500 

53-83 

3600 

22.  20 

8600 

53-03 

3600 

22.  80 

8600 

54-47 

3700 

22.  82 

8700 

53-65 

3700 

23-43 

8700 

55-  IO 

3800 

23-43 

8800 

54-27 

3800 

24.07 

8800 

55-73 

3900 

24.05 

8900 

54.88 

3900 

24.70 

8900 

56-  37 

4000 

24.67 

9000 

55-50 

4000 

25-33 

9000 

57.00 

4100 

25.  28 

9100 

56.12 

4100 

25.  97 

9100 

57-  63 

4200 

25.90 

9200 

56-  73 

4200 

26.  60 

9200 

58.27 

4300 

26.  52 

9300 

57-35 

4300 

27.23 

9300 

58.90 

4400 

27.13 

9400 

57-97 

4400 

27.87 

9400 

59-53 

4500 

27.75 

9500 

58.58 

4500 

28.50 

9500 

60.  17 

4600 

28.37 

9600 

59.  20 

4600 

29.  13 

9600 

60.  80 

4700 

28.98 

9700 

59.82 

4700 

29.77 

9700 

6i-43 

4800 

29.  60 

9800 

60.43 

4800 

30.40 

9800 

62.  07 

4900 

30.  22 

9900 

61.05 

4900 

3x-°3 

9900 

62.  70 

5000 

30.83 

10000 

61.67 

5000 

31-67 

10000 

63-33   1 

23 


39  D 

AYS. 

7— 
3+ 

40  D 

AYS. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

o.  6$ 

5100 

33-  J5 

100 

0.  67 

5100 

34.00 

*  200 

1.30 

5200 

33.8o 

200 

1-  33 

5200 

34- 67 

300 

1.95 

5300 

34-  45 

•300 

2.  00 

5300 

35-  33 

400 

2.  60 

5400 

35-  IO 

400 

2.,67 

5400 

36.  00 

500 

3-25 

5500 

35-75 

500 

3-33 

5500 

36.67 

600 

3-9° 

5600 

36.40 

600 

4.  00 

5600 

37-33 

700 

4-55 

5700 

37- °5 

700 

4.67 

5700 

38.  00 

800 

5.  20 

5800 

37-7° 

800 

5-  33 

5800 

38*.  67 

900 

5-8; 

5900 

38.35 

900 

6.  00 

5900 

39-33 

1000 

6.  50 

6000 

39.00 

1000 

6.67 

6000 

40.  00 

1100 

7-l5 

6100 

39.65 

1100 

7-  33 

6100 

40.67 

1200 

7.  80 

6200 

40.30 

1200 

8.00 

6200 

41-  33 

1300 

8.45 

6300 

40.95 

1300 

8.67 

6300 

42.  00 

1400 

9.  10 

6400 

41.  60 

1400 

9-33 

6400 

42.67 

1500 

9-75 

6500 

42.  25 

1500 

10.  00 

6500 

43-  33 

1600 

10.  40 

6600 

42.90 

1600 

10.  67 

6600 

44.  00 

1700 

11.05 

6700 

43-55 

1700 

n-33 

6700 

44.67 

1800 

11.70 

6800 

44.  20 

1800 

12.  00 

6800 

45-  33 

1900 

12.35 

6900 

44.85 

1900 

12.67 

6900 

46.  00 

2000 

13.00 

7000 

45.50 

2000 

13-33 

7000 

46.67 

2100 

13.65 

7100 

46.15 

2100 

14.  00 

7100 

47-33 

2200 

14.30 

7200 

46.80 

2200 

14.67 

7200 

48.  00 

2300 

14.95 

7300 

47-45 

2300 

15.33 

7300 

48.67 

2400 

15.  60 

7400 

48.  10 

2400 

16.  00 

7400 

49-  33 

2500 

16.25 

7500 

48.75 

2500 

16.67 

7500 

50.  00 

2600 

16.  90 

7600 

49-4° 

2600 

17-33 

7600 

50.67 

2700 

17-55 

7700 

50.05 

2700 

18.00 

7700 

5^-33 

2800 

18.  20 

7800 

50.70 

2800 

18.67 

7800 

52.  00 

2900 

18.85 

7900 

5i-35 

2900 

19-33 

7900 

52.67 

3000 

19.50 

8000 

52.  00 

3000 

20.  00 

8000 

53-33 

)    3100 

20. 15 

8100 

52.65 

3100 

20.  67 

8100 

54.00 

i  3200 

20.  80 

8200 

53-3° 

3200 

21.  33 

8200 

54.67 

3300 

21.45 

8300 

53-95 

3300 

22.  00 

8300 

55-33 

3400 

22.  10 

8400 

54.60 

3400 

22.  67 

8400 

56.  00 

3500 

22.75 

8500 

55-25 

3500 

23-33 

8500 

56.67 

3600 

23.40 

8600 

55-9Q 

3600 

24.  00 

8600 

57-33 

3700 

24.05 

8700 

56'55 

3700 

24.67 

8700 

58.  00 

3800 

24.70 

8800 

57.20 

3800 

25-  33 

8800 

58.67 

3900 

25-  35 

8900 

57.85 

3900 

26.  00 

8900 

59-33 

4000 

26.  00 

9000 

58.50 

4000 

26.  67 

9000 

60.  00 

4100 

26.65 

9100 

59-15 

4100 

27-33 

9100 

60.  67 

4200 

27.  30 

9200 

59.80 

4200 

28.  00 

9200 

6i.33 

4300 

27.95 

9300 

60.  45 

4300 

28.67 

9300 

62.  00 

4400 

28.60 

9400 

61.  10 

4400 

29-  33 

9400 

62.67 

4500 

29.  25 

9500 

61.75 

4500 

30.00 

9500 

63-33 

4600 

29.  90 

9600 

62.  40 

4600 

30.67 

9600 

64.  00 

4700 

3°-55 

9700 

63.05 

4700 

31-  33 

9700 

64.67 

4800 

31.  20 

9800 

63.  70 

4800 

32.00 

9800 

65-33 

4900 

31.85 

9900 

64-  35 

4900 

32.67 

9900 

66.  00 

1  5000 

32.50 

10000 

65.  00 

5000 

33-  33 

10000 

66.67 

24 


7—  2— 
3+8+ 

41  Days. 

42  Days.      | 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest,  j 

100 

o.  68 

5100 

34-85 

100 

0.  70 

5100 

35-7° 

200 

!-37 

5200 

35-53 

200 

I.  40 

5200 

36.40 

300 

2.05 

5300 

36.  22 

300 

2.  IO 

5300 

37-  10 

400 

2.73 

5400 

36.90 

400 

2.  80 

5400 

37.80 

500 

3-42 

5500 

37-58 

500 

3-5° 

5500 

38.50 

600 

4.  10 

5600 

38.27 

600 

4.  20 

5600 

39-  20 

700 

4.78 

5700 

38.95 

700 

4.9O 

5700 

39-90 

800 

5-47 

5800 

39- 63 

800 

5.  60 

5800 

40.  60 

900 

6.15 

5900 

40.  32 

900 

6.  30 

5900 

41.  30 

1000 

6.83 

6000 

41.  00 

1000 

7.  00 

6000 

42.  00  _ 

1100 

7.  52 

6100 

41.68 

1100 

7-  7° 

6100 

42.70 

1200 

8.  20 

6200 

42-  37 

1200 

8.  40 

6200 

43.4o 

1300 

8.88 

6300 

43- °5 

1300 

9.  10 

6300 

44.  10 

1400 

9-57 

6400 

43-  73 

1400 

9.80 

6400 

44.  80 

1500 

10.25 

6500 

44.42 

1500 

10.  50 

6500 

45-  5° 

1600 

10.93 

6600 

45.  10 

1600 

11.  20 

6600 

46.  20 

1700 

11.62 

6700 

45-78 

1700 

11.90 

6700 

46.  90 

1800 

12.  30 

6800 

46.47 

1800 

12.  60 

6800 

47.  60 

1900 

12.98 

6900 

47-  !5 

1900 

J3-  3° 

6900 

48.  30 

2000 

13.67 

7000 

47.83 

2000 

14.  00 

7000 

49.  00 

2100 

14.35 

7100 

48.52 

2100 

14.70 

7100 

49.70 

2200 

15- °3 

7200 

49.20 

2200 

15.40 

7200 

50.40 

2300 

15.  72 

7300 

49.88 

2300 

16.  10 

7300 

51.  10 

2400 

16.  40 

7400 

5°-  57 

2400 

16.80 

7400 

51.  80 

2500 

17.08 

7500 

51.  25 

2500 

*7-5° 

7500 

52.  50 

2600 

*7-77 

7600 

51-  93 

2600 

18.  20 

7600 

53-  2° 

2700 

18.45 

7700 

52.  62 

2700 

18.90 

7700 

53.90 

2800 

19-  l3 

7800 

53-  3° 

2800 

19.  60 

7800 

54.60 

2900 

19.  82 

7900 

53.98 

2900 

20.  30 

7900 

55-  3° 

3000 

20.  50 

8000 

54.  67 

3000 

21.  00 

8000 

^6.  00 

3100 

21.  18 

8100 

55-35 

3100 

21.  70 

8100 

56.70 

3200 

21.  87 

8200 

56.03 

3200 

22.  40 

8200 

57.40 

3300 

22.55 

8300 

56.72 

3300 

23.  10 

8300 

58.  10 

3400 

23-23 

8400 

57-4° 

3400 

23.80 

8400 

58.  80 

3500 

23.92 

8500 

58.08 

3500 

24.50 

8500 

59.50 

3600 

24.  60 

8600 

58.77 

3600 

25.  20 

8600 

60.  20 

3700 

25.  28 

8700 

59-45 

3700 

25.90 

8700 

60.  90 

3800 

2S-97 

8800 

60.  13 

3800 

26.  60 

8800 

61.  60 

3900 

26.65 

8900 

60.  82 

3900 

27.30 

8900 

62.  30 

4000 

27-33 

9000 

61.  50 

4000 

28.  00 

9000 

63.00 

4100 

28.  02 

9100 

62.  18 

4100 

28.70 

9100 

63.70 

4200 

28.70 

9200 

62.  87 

4200 

29.40 

9200 

64.  40 

4300 

29.38 

9300 

63-  SS 

4300 

30.  10 

9300 

6$.  10 

4400 

30.07 

9400 

<H- 23 

4400 

30.  80 

9400 

6^.  80 

4500 

3°-75 

9500 

64.  92 

4500 

3x-5° 

9500 

66.  50 

4600 

31-  43 

9600 

6$.  60 

4600 

32.  20 

9600 

6j.  20 

4700 

32.  12 

9700 

66.  28 

4700 

32.  90 

9700 

67.90 

4800 

32.  80 

9800 

66.  97 

4800 

33-  6o 

9800 

68.  60 

4900 
5000 

33-48 

9900 

67.65 

4900 

34-3° 

9900 

69.30 

34-  17 

10000 

68.33  1 

5000 

35.00 

10000 

70.  00 

25 


7—  2— 

3+  8+ 

43  E 

►AYS. 

7— 
3+ 

44   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

"Too 

O.  J  2 

5100 

36-55 

100 

°-73 

5100 

37-4° 

200 

i-43 

5200 

37- 27 

200 

'-47 

5200 

38.13 

300 

2.  15 

5300 

37.98 

300 

2.  20 

5300 

38.87 

400 

2.87 

5400 

38.70 

400 

2-93 

5400 

39.60 

500 

3.58 

5500 

39- 42 

500 

3-67 

5500 

4°-33 

600 

4-3° 

5600 

40.  13 

600 

4.40 

5600 

41.07 

700 

5.02 

5700 

40.85 

700 

5-i3 

5700 

41.  80 

800 

5-73 

5800 

41-57 

800 

5.87 

5800 

42.53 

900 

6.45 

5900 

42.  28 

900 

6.60 

5900 

43-  27 

.1000 

7-l7 

6000 

43.00 

1000 

7-33 

6000 

44.  00 

1100 

7.88 

6100 

43- 72 

1100 

8.07 

6100 

44-73 

1200 

8.60 

6200 

44-43 

1200 

8.80 

6200 

45-47 

1300 

9-32 

6300 

45-  15 

1300 

9-53 

6300 

46.  20 

1400 

10.  03 

6400 

45.87 

1400 

10.  27 

6400 

46-93 

1500 

10.75 

6500 

46.  58 

1500 

11.  00 

6500 

47.67 

1600 

11.47 

6600 

47-3° 

1600 

11.73 

6600 

48.  40 

1700 

12.18 

6700 

48.  02 

1700 

12.47 

6700 

49-  13 

1800 

12.  90 

6800 

48.73 

1800 

13.  20 

6800 

49.87 

1900 

13.  62 

6900 

49-45 

1900 

13- 93 

6900 

50.  60 

2000 

14-33 

•  7000 

50.17 

2000 

14.67 

7000 

5L33 

2100 

15.05 

7100 

50.88 

2100 

15.40 

7100 

52.07 

2200 

lS-77 

7200 

51.  60 

2200 

16.  13 

7200 

52.  80 

2300 

16.48 

7300 

52.32 

2300 

16.87 

7300 

53-53 

2400 

17.  20 

7400 

53- °3 

2400 

17.  60 

7400 

54.27 

2500 

17.92 

7500 

53-75 

2500 

18.33 

7500 

55.00 

2600 

18.63 

7600 

54-47 

2600 

19.07 

7600 

55-73 

2700 

19-35 

7700 

55.18 

2700 

19.  80 

7700 

56.47 

2800 

20.  07 

7800 

SS-90 

2800 

20.53 

7800 

S7-  20 

2900 

20.  78 

7900 

56.62 

2900 

21.  27 

7900 

57-93 

3000 

21.  50 

8000 

57-33 

3000 

22.  00 

8000 

58.67 

3100 

22.  22 

8100 

58.05 

3100 

22.73 

8100 

59.40 

3200 

22.93 

8200 

58.77 

3200 

23-47 

8200 

60.  13 

3300 

23.65 

8300 

59.48 

3300 

24.  20 

8300 

60.  87 

3400 

24-  37 

8400 

60.  20 

3400 

24-93 

8400 

61.  60 

3500 

25.08 

8500 

60.  92 

3500 

25.67 

8500 

62.33 

3600 

25.80 

8600 

61.63 

3600 

26.  40 

8600 

63.07 

3700 

26.  $2 

8700 

62.35 

3700 

27-  *3 

8700 

63.80 

3800 

27.23 

8800 

63-07 

3800 

27.87 

8800 

64-53 

3900 

27-95 

8900 

63.78 

3900 

28.60 

8900 

65.27 

4000 

28.67 

9000 

64.50 

4000 

29-33 

9000 

66.  00 

4100 

29.  38 

9100 

6$.  22 

4100 

30.07 

9100 

66.  ys 

4200 

30.  10 

9200 

65-93 

4200 

30.  80 

9200 

67-47 

4300 

30.82 

9300 

66.65 

4300 

3I-53 

9300 

68.  20 

4400 

3I-53 

9400 

67.37 

4400 

32-27 

9400 

68.93 

4500 

32-  25 

9500 

68.08 

4500 

33.00 

9500 

69.67 

4600 

32-97 

9600 

68.  80 

4600 

33-73 

9600 

70.40 

4700 

33-68 

9700 

69.52 

4700 

34-47 

9700 

71.  13 

4800 

34-4° 

9800 

70.  23 

4800 

35- 20 

9800 

71.87 

4900 

35-  I2 

9900 

70.95 

4900 

35-93 

9900 

72.  60 

5000 

35-83 

10000 

71.67 

5000 

36.67 

10000 

73-33 

2<J 


45   Days. 

7 — 
3+ 

46  Dats. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

0.75 

5100 

38.25 

100 

0.77 

5100 

39-  IO 

200 

I.50 

5200 

39.OO 

200 

i-  53 

5200 

39.87 

300 

2.25 

5300 

39-75 

300 

2.30 

5300 

40.63 

400 

3.00 

5400 

40.50 

400 

3.07 

5400 

41.40 

500 

3-75 

5500 

41.25 

500 

3.83 

5500 

42.  17 

600 

4.50 

5600 

42.  OO 

600 

4.  60 

5600 

42.93 

700 

$•25 

5700 

42-75 

700 

5-37 

5700 

43.70 

800 

6.  00 

5800 

43.50 

800 

6.13 

5800 

44-47 

900 

6.7; 

5900 

44.25 

900 

6.  90 

5900 

45-23 

1000 

7.50 

6000 

45.OO 

1000 

7-«7 

6000 

46.  00 

1100 

8.25 

6100 

45-75 

1100 

8-43 

6100 

46.77 

1200 

9.  00 

6200 

46.50 

1200 

9.  20 

6200 

47-53 

1300 

9-75 

6300 

47-  25 

1300 

9-97 

6300 

48.  30 

1400 

10.  50 

6400 

48.  00 

1400 

IO-  73 

6400 

49.07 

1500 

11.25 

6500 

48.  75 

1500 

11.50 

6500 

49-83 

1600 

12.  00 

6600 

49.50 

1600 

12.  27 

6600 

50.  60 

1700 

12.75 

6700 

50.  25 

1700 

13.03 

6700 

51.37 

1800 

13-5° 

6800 

51.  00 

1800 

13.  80 

6800 

52-  J3 

1900 

14.25 

6900 

5*-75 

1900 

14.57 

6900 

52.90 

2000 

15.  00 

7000 

52.50 

2000 

15.33 

7000 

53-67 

2100 

*5-75 

7100 

53-25 

2100 

16.  10 

7100 

54-43 

2200 

16.  50 

7200 

54.00 

2200 

16.87 

7200 

55.20 

2300 

17.25 

7300 

54-  75 

2300 

U-6! 

7300 

55-97 

2400 

18.  00 

7400 

55-5o 

2400 

18.  40 

7400 

56.73 

2500 

18.75 

7500 

56.25 

2500 
2600 

19.  17 

7500 

57-5o 

2600 

19.50 

7600 

57.00 

*9-  93 

7600 

58.27 

2700 

20.  25 

7700 

57-75 

2700 

20.  70 

7700 

59-  °3 

2800 

21.  00 

7800 

58.50 

2800 

21.47 

7800 

59.  80 

2900 

21.75 

7900 

59-  25 

2900 

22.  23 

7900 

60.57 

3000 

22.  50 

8000 

60.  00 

3000 

23.  00 

8000 

61-33 

3100 

23-  25 

8100 

60.75 

3100 

23-77 

8100 

62.  10 

3200 

24.  00 

8200 

61.  50 

3200 

24-  53 

8200 

62.87 

3300 

24-75 

8300 

62.  25 

3300 

25.30 

8300 

63.63 

3400 

25.50 

8400 

63.00 

3400 

26.  07 

8400 

64.  40 

3500 

26.  25 

8500 

63-75 

3500 

26.  83 

8500 

65.17 

3600 

27.  00 

8600 

64.50 

3600 

27.  60 

8600 

65-  93 

3700 

*7-75 

8700 

65.  25 

3700 

28.37 

8700 

66.  70 

3800 

28.  50 

8800 

66.  00 

3800 

29.  *3 

8800 

67.47 

3900 

29.25 

8900 

66.75 

3900 

29.90 

8900 

68.  23 

4000 

30.  00 

9000 

67.50 

4000 

30.67 

9000 

6^.  00 

4100 

3°-75 

9100 

68.  25 

4100 

31-  43 

9100 

69-77 

4200 

31*50 

9200 

69.  00 

4200 

32.  20 

9200 

70.53 

4300 

32.  25 

9300 

69.75 

4300 

32.97 

9300 

71.30 

4400 

33-°o 

9400 

70.50 

4400 

33-73 

9400 

72.07 

4500 

33-  75 

9500 

71.  25 

4500 

34.5o 

9500 

72.83 

4600 

34-50 

9600 

72.  00 

4600 

35.27 

9600 

73.6o 

4700 

35-  25 

9700 

72-75 

4700 

36.03 

9700 

74-37 

4800 

36.00 

9800 

73.5o 

4800 

36.80 

9800 

75-  J3 

4900 

36-75 

9900 

74-25 

4900 

37-57 

9900 

75.90 

5000 

37-  50 

10O00 

75.00 

5000 

38.33 

10000 

76.6-1 

27 


47   D 

AYS. 

48   D 

AYS. 

1 

i  Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest 

100 

o.  78 

5100 

39-  95 

100 

O.80 

5100 

40.  80  | 

200 

*■  S7 

5200 

4°-  73 

200 

I.  60 

5200 

41.  60  | 

300 

2-35 

5300 

41.52 

300 

2.  40 

5300 

42.40 

400 

3-J3 

5400 

42-  3° 

400 

3-  2° 

5400 

43-  2° 

500 

3-92 

5500 

43.08 

500 

4.  OO 

5500 

44.00 

600 

4.70 

5600 

43-87 

600 

4.80 

5600 

44.80 

700 

5.48 

5700 

44.  65 

700 

5.  60 

5700 

45.60 

800 

6.27 

5800 

45-  43 

800 

6.4O  I 

5800 

46.  40 

900 

7.05 

5900 

46.  22 

900 

7.  20 

5900 

47.20 

1000 

7.83 

6000 

47.00 

1000 

8.00  | 

6000 

48.  00 

1100 

8.62 

6100 

47.78 

1100 

8.80 

6100 

48.80 

1200 

9.40 

6200 

48.  57 

1200 

9.60  | 

6200 

49.  60 

1300 

10.  18 

6300 

49-35 

1300 

10.  40 

6300 

50.40 

1400 

10.97 

6400 

50.  13 

1400 

11.  20 

6400 

51.  20 

1500 

11.  75 

6500 

50.92 

1500 

12.  00  ! 

6500 

52.  00 

1600 

I2-  53 

6600 

51.70 

1600 

12.  80 

6600 

52.  80 

1700 

J3-32 

6700 

52.48 

1700 

I3.60 

6700 

53-6o-| 

1800 

14.  10 

6800 

53-  27 

1800 
1900 

I4.4O 

6800 

54-  4°  1 

1900 

14.  88 

6900 

54.  05 

15.  20 

6900 

55.20 

2000 

15.67 

7000 

54-83 

2000 

l6.  OO 

7000 

$6.  00 

2100 

16.45 

7100 

55.62 

2100 

l6.  80 

7100 

S6.  80 

2200 

l7-  23 

7200 

56.  40 

2200 

17.60 

7200 

57.60 

2300 

18.02 

7300 

57.18 

2300 

18.4O 

7300 

58.40 

2400 

18.80 

7400 

57-97 

2400 

19.  20 

7400 

59.  20 

2500 

19.  58 

7500 

58.75 

2500 

20.  OO 

7500 

60.  00 

2600 

20.  37 

7600 

59-  53 

2600 

20.  80 

7600 

60.  80 

2700 

21.  15 

7700 

60.  32 

2700 

2  1.  60 

7700 

61.60 

2800 

21.93 

7800 

61.  10 

2800 

2  2.  40 

7800 

62.  40 

2900 

22.  yz 

7900 

61.88 

2900 

23.  20 

7900 

63.  20 

3000 

23.50 

8000 

62.67 

3000 

24.  OO 

8000 

64.  00 

3100 

24.  28 

8100 

63.  45 

3100 

24.  80 

8100 

64.80 

3200 

25.07 

8200 

64.  23 

3200 

2C.  60 

8200 

65.  60 

3300 

25.85 

8300 

65.  02 

3300 

26.  40 

8300 

66.  40 

3400 

26.63 

8400 

6s.  80 

3400 

27.  20 

8400 

67.  20 

3500 

27.42 

8500 

66.  58 

3500 

28.  OO 

8500 

68.00 

3600 

28.  20 

8600 

67.  37 

3600 

28.  80 

8600 

68.80 

3700 

28.98 

8700 

68.  15 

3700 

29.  60 

8700 

69.  60 

3800 

29.  -jj 

8800 

68.93 

3800 
3900 

3O.4O 

8800 

70.40 

3900 

3°-55 

8900 

69.  72 

31.  20 

8900 

71.20 

4000 

31-  33 

9000 

70.50 

4000 

32.OO 

9000 

72.  00 
* 

4100 

32.  12 

9100 

71.  28 

4100 

32.  80 

9100 

72.  80 

4200 

32.90 

9200 

72.07 

4200 

33- 60 

9200 

73.60 

4300 

33.68 

9300 

72.85 

4300 

34-4° 

9300 

74.40 

4400 

34-47 

9400 

73- 63 

4400 

35-  2° 

9400 

75.20 

4500 

35-  25 

9500 

74.42 

4500 

36.  00 

9500 

-]6.  00 

4600 

36.  03 

9600 

75.  20 

4600 

36.80 

9600 

76.80 

4700 

36.82 

9700 

75-98 

4700 

37.60 

9700 

77.60 

4800 

37.60 

9800 

76-77 

4800 

38.40 

9800 

78.40 

4900 

38.38 

0900 

77-55 

4900 

39-  2° 

9900 

79.  20. 

i  5000 

39-  17 

10000 

78.33 

1  5000 

40.  00 

10000 

80.  00 

23 


7-  2- 
3+  8+ 

49   Days. 

7— 
3+ 

50   Days. 

Principal. 

Interest. 

Prineipal. 
5100 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

o.  82 

41.65 

100 

0.83 

5100 

42.50 

200 

1.63 

5200 

42.47 

200 

I.67 

5200 

43-  33 

i   300 

2.45 

5300 

43.28 

300 

2.  50 

5300 

44.  17 

400 

3-27 

5400 

44.  10 

400 

3-33 

5400 

45.00 

500 

4.08 

5500 

44.92 

500 

4-  17 

5500 

45-83 

600 

4.90 

5600 

45-  73 

600 

5.  00 

5600 

46.67 

700 

5-7z 

5700 

4^-55 

700 

5.83 

5700 

47-5o 

800 

6.  S3 

5800 

47-37 

800 

6.6-j 

5800 

48.33 

900 

7-35 

5900 

48.  18 

900 

7.50 

5900 

49-  J7 

1000 

8.17 

6000 

49.  00 

1000 

8-33 

6000 

50.  00 

1100 

8.98 

6100 

49.  82 

1100 

9-  l7 

6100 

50.83 

1200 

9.80 

6200 

50.63 

1200 

10.  00 

6200 

51.67 

1300 

10.  62 

6300 

5i-45 

1300 

10.83 

6300 

iz.  50 

1400 

u-43 

6400 

52.27 

1400 

11.  6j 

6400 

53-  33 

1500 

12.  25 

6500 

53.08 

15.00 

12.  50 

6500 

54-  l7 

1600 

h<97 

6600 

53-9° 

1600 

1 3-  33 

6600 

55.00 

1700 

13.88 

6700 

54- 72 

1700 

14.  17 

6700 

55-83 

1800 

14.70 

6800 

55-53 

1800 

15.  00 

6800 

S6.67 

1900 

15.52 

6900 

56.35 

1900 

15.83 

6900 

57-5° 

2000 

16.33 

7000 

57-  l7 

2000 

16.67 

7000 

58.33 

2100 

17.15 

7100 

57-98 

2100 

17.50 

7100 

59-  17 

2200 

17-97 

7200 

58.  80 

2200 

18.33 

7200 

60.  00 

2300 

18.78 

7300 

59.62 

2300 

19.  17 

7300 

60.  83 

2400 

19.  60 

7400 

60.43 

2400 

20.  00 

7400 

61.67 

2500 

20.  42 

7500 

61.  25 

2500 

20.83 

7500 

62.  50 

2600 

21.23 

7600 

62.  07 

2600 

21.  6j 

7600 

63-  33 

2700 

22.  05 

7700 

62.88 

2700 

11.  50 

7700 

64.  17 

2800 

22.  87 

7800 

63.70 

2800 

23-  33 

7800 

65.  00 

2900 

23.68 

7900 

64.52 

2900 

24.  17 

7900 

65.83 

3000 

24.50 

8000 

65-33 

3000 

25.  00 

8000 

66.6-j 

3100 

25.  32 

8100 

66.15 

3100 

25-83 

8100 

67.  50 

3200 

26.  13 

8200 

66.  97 

3200 

26.  6j 

8200 

68.33 

3300 

26.95 

8300 

67.78 

3300 

27.50 

8300 

69.  17 

3400 

27-77 

8400 

68.60 

3400 

28.  33 

8400 

70.  00 

3500 

28.58 

8500 

69.42 

3500 

29-  J7 

8500 

70.83 

3600 

29.40 

8600 

70.  23 

3600 

30.  00 

8600 

71.67 

3700 

30.  22 

8700 

71.05 

3700 

30-83 

8700 

72.  50 

3800 

3!-°3 

8800 

71.87 

3800 

3r-67 

8800 

73-  33 

3900 

31.85 

8900 

72.68 

3900 

32.50 

8900 

74-  17 

4000 

32.67 

9000 

73-5° 

4000 

33-33 

9000 

75.00 

4100 

33-48 

9100 

74- 32 

4100 

34-  17 

9100 

75-83 

4200 

34-3° 

9200 

75-  l3 

4200 

35.00 

9200 

76.67 

4300 

35-  I2 

9300 

75-95 

4300 

35-83 

9300 

77-5o 

4400 

3S-93 

9400 

76-77 

4400 

36.67 

9400 

78.33 

4500 

36-75 

9500 

77-5* 

4500 

37-  5° 

9500 

79-  17 

4600 

37-57 

9600 

78.40 

4600 

38.33 

9600 

80.  00 

4700 

38.38 

9700 

79-  22 

4700 

39-  17 

9700 

80.83 

4800 

39.20 

9800 

80.  03 

4800 

40.  00 

9800 

81.67 

4900 

40.  02 

9900 

80.  85 

4900 

40.83 

9900 

82.50 

5000 

40.83 

10000 

81.67 

5000 

41.67 

10000 

83-33 

29 


51  E 

AYS. 

<H~ 

52  E 

AYS. 

Principal 

Interest 

Principal. 

I:-:-:. 

Prbci-oL 

I-r-r. 

Pri-ipaL 

IlVKSt. 

100 

o.  85 

5100 

43-  35 

100: 

0.87 

5100 

44.  20 

200 

1.70 

5200 

44.  20 

200 

■•73 

5200 

45-  07 

300 

2-  5  5 

5300 

45- °5 

300; 

z.  60 

5300 

45-93 

400 

3-4° 

5400 

45-  9° 

400 

3-47 

5400 

46.  So 

500 

4-  25 

5500 

46-  75 

500, 

4-33 

5500 

47.67 

600 

5.  10 

5600 

47.  60 

600 

5.20 

5600 

48.53 

700 

5-  95 

5700 

48-  45 

700 

6.  07 

5700 

49.40 

800 

6.  80 

5800 

49-  3° 

800 

6-93 

5800 

50.  27 

900 

7.6S 

5900 

50.  15 

900 

7.  80 

5900 

51-  13 

1000 

8.50 

6000 

51.  00 

1000 

8.  67 

6000 

52.00  j 

1100 

9-35 

6100 

51.85 

1100 

9-53 

6100 

52.87 

1200 

10.  20 

6200 

52.  70 

1200 

10.  40 

6200 

53-73 

1300 

1 1.  05 

6300 

53-  55 

1300 

11.  27 

6300 

54.  60 

1400 

11.  90 

6400 

54.  40 

1400 

12.  13 

6400 

55-47 

j  1500 

12.75 

6500 

55-  25 

1500 

13.  00 

6500 

56-  33 

!  1600 

13.  60 

6600 

^6.  10 

1600 

13.87 

6600 

57.20 

i    1700 

14-45 

6700 

56.  95 

1700 

14-73 

6700 

58.07 

1800 

i5-  3° 

6800 

57.80 

1800 

15.  60 

6800 

58.93 

1900 

16.  15 

6900 

58.65 

1900 

16.47 

6900 

59.  80 

2000 

17.  CO 

7000 

59.  50 

2000 

J7-33  , 

7000 

60.  6j 

2100 

17.85 

7100 

60.  35 

2100 

18.  20 

7100 

61.53 

2200 

18.70 

7200 

61.  20 

2200 

19.07 

7200 

62.  40 

2300 

19-  55 

7300 

62.  05 

2300 

J9-93  j 

7300 

63.27 

2400 

20.40 

7400 

62.  90 

2400 

20.  80  1 

7400 

64.13 

2500 

21.  25 

7500 

63-  75 

2500 

21.  67 

7500 

6$.  00 

2600 

22.  10 

7600 

64.  60 

2000 

22.53 

7600 

65. 87 

2700 

22.95 

7700 

65-  45 

2700 

23.40 

7700 

66.73 

2800 

23.80 

7800 

66.  30 

2800 

24.  27 

7800 

6y.  60 

2900 

24.  65 

7900 

6j.  15 

2900 

25.  13 

7900 

68.47 

3000 

25.  50 

8000 

68.  00 

3000 

26.  CO 

8000 

69-  3  3 

3100 

26.35 

8100 

68.85 

3100 

26.87 

8100 

70.  20 

;  3200 

27.  20 

8200 

69.  70 

3200 

27-73 

8200 

71.07 

\    3300 

28.05 

8300 

7°-  55 

3300 

28.60 

8300 

71-  93 

3400 

28.9O 

8400 

71.40 

3400 

29-47 

8400 

72.  80 

3500 

29-  15 

8500 

72.  25 

3500 

3^-33 

8500 

73.67 

3600 

30.  60 

8600 

73-  i° 

3600 

31.  20 

8600 

74-53 

3700 

3I-45 

73-95 

3700 

32-c7 

8700 

75.40 

3800 

32-  3° 

8800 

74.  80 

3800 

32-93 

8800 

76.27 

3900 

33-  l5 

8900 

75-  65 

3900 

35.80 

8900 

77-  13 

4000 

34.00 

9000 

76.  50 

4000 

34-67 

9000 

78.00 

■  4100 

34-  85 

9100 

77-35 

4100 

35-53 

9100 

78.87 

4200 

35-  7° 

9200 

78.  20 

4200 

36.40 

9200 

79-73 

i  4300 

36-  55 

9300 

79-  05 

4300 

37- 27 

9300 

80.  60 

440" 

37-4° 

9400 

79.90 

4400 

38-I3 

9400 

81.47 

4500 

38.25 

9500 

80.75 

4500 

39.  CO 

9500 

82.33 

4600 

39.  10 

9600 

81.60 

4600 

39-  87 

9600 

83.  20 

:  4700 

39-  95 

9700 

82.45 

4700 

40-73 

9700 

84.07 

I  4800 

40.80 

9800 

83.30 

4800 

41.60 

9800 

84.93 

j  4900 

41.65 

84.15 

4900 

4-- 47 

9900 

85.  80 

5000 

42.  50 

10000 

85.  00 

5000 

43-33 

10000 

86.67 

30 


7—  2— 
3+  8+ 

53  Days. 

54   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

o.  88 

5100 

45.05 

100 

O.  90 

5100 

45.90 

200 

1.77 

5200 

45-93 

200 

I.  80 

5200 

46.  80 

300 

2.65 

5300 

46.  82 

300 

2.70 

5300 

47-  7° 

400 

3-53 

5400 

47.  70 

400 

3.60 

5400 

48.60 

500 

4.42 

5500 

48.58 

500 

4-  5° 

5500 

49.  50 

600 

5-  3° 

5600 

49-47 

600 

5.40 

5600 

50.40 

700 

6.  18 

5700 

5°-  35 

700 

6.  30 

5700 

51-  3° 

800 

7.07 

5800 

51-  23 

800 

7.  20 

5800 

52.  20 

900 

7-95 

5900 

52.  12 

900 

8.  10 

5900 

53-  IO 

1000 

8.83 

6000 

53.00 

1000 

9.  00 

6000 

54.00 

1100 

9  72 

6100 

53.88 

1100 

9.90 

6100 

54-  9° 

1200 

10.  60 

6200 

54-  77 

1200 

10.  80 

6200 

55.80 

1300 

11.48 

6300 

55- 65 

1300 

11.  70 

6300 

56.70 

1400 

I2-37 

6400 

56-  53 

1400 

12.  60 

6400 

57.60 

1500 

!3-  25 

6500 

57- 42 

1500 

13-5° 

6500 

58.50 

1600 

H-  13 

6600 

58.30 

1600 

14.40 

6600 

59.40 

1700 

15.02 

6700 

59.18 

1700 

15.30 

6700 

60.  30 

1800 

15.90 

6800 

60.  07 

1800 

16.  20 

6800 

61.  20 

1900 

16.78 

6900 

60.  95 

1900 

17.  10 

6900 

62.  10 

2000 

17.67 

7000 

61.83 

2000 

18.  00 

7000 

63.  00 

2100 

18.55 

7100 

62.  72 

2100 

18.90 

7100 

63.90 

2200 

J9-43 

7200 

63.  60 

2200 

19.  80 

7200 

64.80 

2300 

20.  32 

7300 

64.  48 

2300 

20.  70 

7300 

65.70 

2400 

21.  20 

7400 

65-  37 

2400 

21.  60 

7400 

66.60 

2500 

22.08 

7500 

66.  25 

2500 

22.  50 

7500 

67.50 

2600 

22.97 

7600 

67-  13 

2600 

23.40 

7600 

68.40 

2700 

23.85 

7700 

68.02 

2700 

24.  30 

7700 

69.  30 

2800 

24-  73 

7800 

68.90 

2800 

25.  20 

7800 

70.  20 

2900 

25.  62 

7900 

69.78 

2900 

26.  10 

7900 

71.  10 

3000 

26.  50 

8000 

70.67 

3000 

27.  00 

8000 

72.  00 

3100 

27.38 

8100 

71-  55 

3100 

27.90 

8100 

72.90 

3200 

28.  27 

8200 

72-43 

3200 

28.80 

8200 

73.8o 

3300 

29.  15 

8300 

73-  32 

3300 

29.70 

8300 

74.70 

3400 

30.03 

8400 

74-  2° 

3400 

30.  60 

8400 

75.60 

3500 

30.92 

8500 

75.08 

3500 

3J-5° 

8500 

76.50 

3600 

31.80 

8600 

75-97 

3600 

32.40 

8600 

77.40 

3700 

32.68 

8700 

76.85 

3700 

33.30 

8700 

78.30 

3800 

33-57 

8800 

77-73 

3800 

34.20 

8800 

79.20 

3900 

34-  45 

8900 

78.62 

3900 

35-  J0 

8900 

80.  10 

4000 

35-33 

9000 

79.50 

4000 

36.  OO 

9000 

81.00 

4100 

36.  22 

9100 

80.38 

4100 

36.90 

9100 

81.  90 

4200 

37.  10 

9200 

81.  27 

4200 

37.80 

9200 

82.  80 

4300 

37.98 

9300 

82.  15 

4300 

38.70 

9300 

83.70 

4400 

38.87 

9400 

83.03 

4400 

39.60 

9400 

84.60 

4500 

39-75 

9500 

83.92 

4500 

40.50 

9500 

85.50 

4600 

40.63 

9600 

84.  80 

4600 

41.40 

9600 

86.40 

4700 

41.52 

9700 

85.68 

4700 

42.30 

9700 

87-30 

4800 

42.40 

9800 

86.57 

4800 

43.20 

9800 

88.  20 

4900 

43.28 

9900 

87.45 

4900 

44. 10 

9900 

89.  10 

5000 

44-  l7 

10000 

88.33 

5000 

45.00 

10000 

90.  00 

31 


7—  2— 
3+  8+ 

55   D 

AYS. 

56   E 

IAYS. 

I 

j  Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest 

100 

o.  92 

5100 

46.75 

100 

0.  93 

5100 

47.60 1 

200 

1,83 

5200 

47-  67 

200 

1.87 

5200 

48.53 

300 

2.75 

5300 

48.58 

300 

2.80 

5300 

49-47 

400 

3-67 

5400 

49.50 

400 

3-73 

5400 

50.40 

•500 

4.58 

5500 

50.42 

500 

4.67 

5500 

5i-33 

600 

5.50 

5600 

51-33 

600 

700 

5.  60 

5600 

52.27 

700 

6.  42 

5700 

52.25 

6.53 

5700 

53.20 

800 

7-33 

5800 

53-17 

800 

7-47 

5800 

54-  13 

900 

8.25 

5900 

54.08 

900 

8.40 

5900 

55- °7 

1000 

9.  17 

6000 

55.00 

1000 

9-33 

6000 

56.  00 

1100 

10.  08 

6100 

55- 92 

1100 

10.  27 

6100 

56-93 

1200 

1 1.  00 

6200 

56.83 

1200 

11.  20 

6200 

57.87 

1300 

11.  92 

6300 

57-75 

1300 

12.  13 

6300 

58.  80 

1400 

12.  83 

6400 

58.67 

1400 

l3-°7 

6400 

59-73 

1500 

ll-7S 

6500 

59-58 

1500 

14.  00 

6500 

60.  67 

1600 

H-67 

6600 

60.  50 

1600 

H-93 

6600 

61.  60 

1700 

15.58 

6700 

61.  42 

1700 

15.87 

6700 

62.53 

1800 

16.  50 

6800 

62.33 

1800 

16.80 

6800 

63-47 

1900 

17.42 

6900 

63-  25 

1900 

17-73 

6900 

64.40 

2000 

18.33 

7000 

64.  17 

2000 

18.67 

7000 

65-  33 

2100 

19.  25 

7100 

65.08 

2100 

19.  60 

7100 

66.  27 

2200 

20.  17 

7200 

66.  00 

2200 

2°-53 

7200 

6j.  20 

2300 

21.08 

7300 

66.  92 

2300 

21.47 

7300 

68.  13 

2400 

22.  00 

7400 

67.83 

2400 

22.  40 

7400 

69.07 

2500 

22.  92 

7500 

68.75 

2500 

23-  33 

7500 

70.  00 

2600 

23.83 

7600 

69.67 

2600 

24.  27 

7600 

7°.  93 

2700 

24-75 

7700 

70.58 

2700 

25.  20 

7700 

71.87 

2800 

25.67 

7800 

71.50 

2800 

26.13 

7800 

72.80 

2900 

26.58 

7900 

72.42 

2900- 

27.07 

7900 

73-73 

3000 

27.50 

8000 

73-33 

3000 

28.  00 

8000 

74.67 

3100 

28.42 

8100 

74- 25 

3100 

28.93 

8100 

75.60 

3200 

29-33 

8200 

7S-  l7 

3200 

29.87 

8200 

76-53 

3300 

3°-  2S 

8300 

76.08 

3300 

30.80 

8300 

77-47 

3400 

P-*7 

8400 

77.00 

3400 

31-  73 

8400 

78.40 

3500 

32.08 

8500 

77-  92 

3500 

32.67 

8500 

79-33 

3600 

33- °° 

8600 

78.83 

3600 

33- 6o 

8600 

80.  27 

3700 

33-92 

8700 

79-75 

3700 

34-  53 

8700 

81.20 

3800 

34-83 

8800 

80.67 

3800 

35-47 

8800 

82.13 

3900 

35-75 

8900 

81.58 

3900 

36.40 

8900 

83.07 

4000 

36.67 

9000 

82.50 

4000 

37-33 

9000 

84.  00 

4100 

37-58 

9100 

83.42 

4100 

38.27 

9100 

84-93 

4200 

38.50 

9200 

84-33 

4200 

39.20 

9200 

85-87 

4300 

39-  42 

9300 

85.  25 

4300 

40.  13 

9300 

86.80 

4400 

4°-  33 

9400 

86.  17 

4400 

41.07 

9400 

87-73 

4500 

41.  25 

9500 

87.08 

4500 

42.  00 

9500 

88.67 

4600 

42.  17 

9600 

88.00 

4600 

42-93 

9600 

89.60 

4700 

43.08 

9700 

88.92 

4700 

43-87 

9700 

9o-53 

4800 

44.  00 

9800 

89.83 

4800 

44.  80 

9800 

9i-47 

4900 

44.92 

9900 

90-75 

4900 

45-73 

9900 

92.40 

5000 

45.83 

10000 

91.67 

5000 

46.67 

10000 

93-33 

32 


57   D 

AYS. 

7— 
3+ 

58   D 

AYS. 

i 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal 

Interest. 

100 

O.95 

5100 

48.45 

100 

O.97 

5100 

49-  3° 

200 

I.  90 

5200 

49.40 

200 

I.93 

5200 

50.27 

300 

2.85 

5300 

5°-35 

300 

2.  90 

5300 

51-23 

400 

3.80 

5400 

5i-3° 

400 

3.87 

5400 

52.  20 

500 

4-75 

5500 

52.25 

500 

4.83 

5500 

53-17 

600 

5-7° 

5600 

53.20 

600 

5.  80 

5600 

54-  13 

700 

6.6$ 

5700 

54-  IS 

700 

6.77 

5700 

55-  10 

800 

7.  60 

5800 

55-  10 

800 

7-73 

5800 

56.07 

900 

8.55 

5900 

56.05 

900 

8.70 

5900 

57-03 

1000 

9.50 

6000 

57.00 

1000 

9.67 

6000 

58.  00 

1100 

10.45 

6100 

57-95 

1100 

10.  63 

6100 

58.97 

1200 

11.  40 

6200 

58.90 

1200 

11.  60 

6200 

59-93 

1300 

I2-  35 

6300 

59.85 

1300 

12.57 

6300 

60.  90 

1400 

13.30 

6400 

60.  80 

1400 

J3-53 

6400 

61.87 

1500 

14.25 

6500 

61.75 

1500 

14.50 

6500 

62.83 

1600 

15.  20 

6600 

62.  70 

1600 

J5-47 

6600 

63.  80 

1700 

16.  15 

6700 

63- 6j 

1700 

16.43 

6700 

64-  77 

1800 

17.  10 

6800 

64.  60 

1800 

17.40 

6800 

65-73 

1900 

18.05 

6900 

6"5-55 

1900 

18.37 

6900 

66.  70 

2000 

19.  00 

7000 

66.  50 

2000 

J9-33 

7000 

67-67 

2100 

19.95 

7100 

67-45 

2100 

20.  30 

7100 

68.63 

2200 

20.  90 

7200 

68.40 

2200 

21.27 

7200 

69.  60 

2300 

21.85 

7300 

69-35 

2300 

22.  23 

7300 

70.57 

2400 

22.80 

7400 

70.30 

2400 

23.20 

7400 

71-53 

2500 

23-75 

7500 

71.25 

2500 

24.  17 

7500 

72.50 

2600 

24.70 

7600 

72.  20 

2600 

25- J3 

7600 

73-47 

2700 

25.65 

7700 

73-15 

2700 

26.  10 

7700 

74-43 

2800 

26.  60 

7800 

74.  10 

2800 

27.07 

7800 

75.40 

2900 

27-  ss 

7900 

75.05 

2900 

28.03 

7900 

76-37 

3000 

28.50 

8000 

y  6.  00 

3000 

29.  00 

8000 

77-33 

3100 

29-45 

8100 

76.95 

3100 

29.97 

8100 

78.30 

3200 

30.40 

8200 

77.90 

3200 

3°-93 

8200 

79.  27 

3300 

31-  35 

8300 

78.85 

3300 

31.90 

8300 

80.  23 

3400 

32.30 

8400 

79.80 

3400 

32.87 

8400 

81.  20 

3500 

33-25 

8500 

80.75 

3500 

33.83 

8500 

82.17 

3600 

34-20 

8600 

81.70 

3600 

34.8o 

8600 

83-  13 

3700 

35.  15 

8700 

82.65 

3700 

35-77 

8700 

84.  10 

3800 

36.  10 

8800 

83.60 

3800 

36-73 

8800 

85.07 

3900 

37-05 

8900 

84.55 

3900 

37-7° 

8900 

86.03 

4000 

38.  00 

9000 

85.50 

4000 

38.67 

9000 

87.  00 

4100 

38.95 

9100 

86.45 

4100 

39.  63 

9100 

87.97 

4200 

39-9° 

9200 

87.40 

4200 

40.  60 

9200 

88.93 

4300 

40.85 

9300 

88.35 

4300 

4i.57 

9300 

89.  90 

4400 

41.  80 

9400 

89.30 

4400 

42.53 

9400 

90.87 

4500 

42.75 

9500 

90.  25 

4500 

43-5o 

9500 

91.83 

4600 

43.70 

9600 

91.  20 

4600 

44-47 

9600 

92.  80 

4700 

44.65 

9700 

92.15 

4700 

45-43 

9700 

93-77 

4800 

45.60 

9800 

93-  10 

4800 

46.  40 

9800 

94-73 

4900 

46-55 

9900 

94.05 

4900 

47-37 

9900 

95.70 

5000 

47-5o 

10000 

95.00 

5000 

48.33 

10000 

96.67 

33. 


7—  2— 
3+  8+ 

59   Days. 

60    Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

O.98 

5100 

50.  15 

100 

I.  OO 

5100 

51.  OO 

200 

I.97 

5200 

51-  J3 

200 

2.  00 

5200 

52.  00 

800 

2.95 

5300 

52.  12 

300 

3.  OO 

5300 

53.00 

400 

3-93 

5400 

53-  IO 

400 

4.  OO 

5400 

54.00 

500 

4.92 

5500 

54.08 

500 

5.  OO 

5500 

55.OO 

600 

5.90 

5600 

ss-  07 

600 

6.  00 

5600 

$6.  OO 

700 

6.88 

5700 

56.05 

700 

7.  00 

5700 

57.OO 

800 

7.87 

5800 

57- °3 

800 

8.00 

5800 

58.  OO 

900 

8.85 

5900 

58.02 

900 

9.  00 

5900 

59.  00 

1000 

9.83 

6000 

59.00 

1000 

10.  00 

6000 

60.  00 

1100 

10.82 

6100 

59.98 

1100 

11.  00 

6100 

61.  00 

1200 

11.80 

6200 

60.97 

1200 

12.  00 

6200 

62.  00 

1300 

12.78 

6300 

61.95 

1300 

13.  00 

6300 

63.  00 

1400 

13-  77 

6400 

62.93 

1400 

14.  00 

6400 

64.  00 

1500 

H-7S 

6500 

63.92 

1500 

15.  00 

6500 

6^.  00 

1600 

15-  73 

6600 

64.  90 

1600 

16.  00 

6600 

66.  00 

1700 

16.  72 

6700 

65.88 

1700 

17.  00 

6700 

6y.  00 

1800 

17.70 

6800 

66.87 

1800 

18.  00 

6800 

68.00 

1900 

18.68 

6900 

67.85 

1900 

19.  00 

6900 

69.  00 

2000 

19.67 

7000 

68.83 

2000 

20.  00 

7000 

70.  00 

2100 

20.  6$ 

7100 

69.82 

2100 

21.  00 

7100 

71.  00 

2200 

21.63 

7200 

70.  80 

2200 

22.  00 

7200 

72.  00 

2300 

22.  62 

7300 

71.78 

2300 

23.  00 

7300 

73.00 

2400 

23.  60 

7400 

72-77 

2400 

24.  00 

7400 

74.00 

2500 

24.58 

7500 

73-75 

2500 

25.  00 

7500 

75.00 

2600 

25.  57 

7600 

74-73 

2600 

26.  00 

7600 

j6.  00 

2700 

26.55 

7700 

75-  72 

2700 

27.  00 

7700 

77.00 

2800 

27-53 

7800 

j6.  70 

2800 

28.  00 

7800 

78.  00 

2900 

28.  52 

7900 

77.68 

2900 

29.  00 

7900 

79.00 

3000 

29.  50  .. 

8000 

78.67 

3000 

30.00 

8000 

80.  00 

3100 

30.48 

8100 

79-  65 

3100 

31.00 

8100 

81.  00 

3200 

31-  47 

8200 

80.63 

3200 

32.  00 

8200 

82.  00 

3300 

32-45 

8300 

81.  62 

3300 

33- °° 

8300 

83.  00 

3400 

33-43 

8400 

82.  60 

3400 

34.00 

8400 

84.  00 

3500 

34- 42 

8500 

83.58 

3500 

35.00 

8500 

85.  00 

3600 

35-4° 

8600 

84.57 

3600 

36.00 

8600 

86.00 

3700 

36.38 

8700 

85.55 

3700 

37.00 

8700 

87.  00 

3800 

37-37 

8800 

86.53 

3800 

38.00 

8800 

88.00 

3900 

38.35 

8900 

87.52 

3900 

39.00 

8900 

89.  00 

4000 

39-33 

9000 

88.50 

4000 

40.  00 

9000 

90.  00 

4100 

40.  32 

9100 

89.48 

4100 

41.  00 

9100 

91.  00 

4200 

41-  3° 

9200 

90.47 

4200 

42.  00 

9200 

92.  00 

4300 

42.  28 

9300 

91.45 

4300 

43.00 

9300 

93.00 

.  4400 

43-  27 

9400 

92-43 

4400 

44.  00- 

9400 

94.  00 

4500 

44.  25 

9500 

93- 42 

4500 

45.00 

9500 

95.00 

4600 

45-  23 

9600 

94.40 

4600 

46.  00 

9600 

96.  00 

4700 

46.  22 

9700 

95.38 

4700 

47.00 

9700 

97.00 

4800 

'  47-  2° 

9800 

96-37 

4800 

48.  00 

9800 

98.  00 

4900 

48.  18 

9900 

97-35 

4900 

.49-  00 

9900 

99.  00 

5000 

49-  17 

10000 

98.33 

5000 

50.  00 

10000 

100.  00 

34 


7—  2— 
3+8+ 

61   Days. 

7— 
3+ 

62   Days. 

Principal. 
100 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest, 

I.  02 

5100 

51.85 

100 

I.03 

5100 

52  70 

200 

2.  03 

5200 

52.87 

200 

2.07 

5200 

53 

73 

300 

3-°5 

5300 

53.88 

300 

3.  10 

5300 

54 

77 

400 

4.07 

5400 

54.90 

400 

4-  13 

5400 

55 

80 

500 

5.08 

5500 

55- 92 

500 

5^7 

5500 

56 

83 

600 

6.  10 

5600 

56- 93 

600 

6.  20 

5600 

57 

87 

700 

7.  12 

5700 

57-95 

700 

7-23 

5700 

58 

90 

800 

8.15 

5800 

58.97 

800 

8.27 

5800 

59 

93 

900 

9.  15 

5900 

59.98 

900 

9-3° 

5900 

60 

97 

1000 

10.17 

6000 

61.  00 

1000 

10.33 

6000 

62 

00 

1100 

11.  18 

6100 

62.  02 

1100 

H-  37 

6100 

63 

03 

1200 

12.  20 

6200 

63-03 

1200 

12.  40 

6200 

64 

°7 

1300 

13.  22 

6300 

64.05 

1300 

ij-43 

6300 

65 

10 

1400 

14.  23 

6400 

65.07 

1400 

14.47 

6400 

66 

13 

1500 

15.  25 

6500 

66.08 

1500 

15.  50 

6500 

67 

17 

1600 

16.  27 

6600 

67.  10 

1600 

16.53 

6600 

68 

20 

1700 

17.  28 

6700 

68.  12 

1700 

17-57 

6700 

69 

23 

1800 

18.  30 

6800 

69.  13 

1800 

18.60 

6800 

70 

27 

1900 

19.32 

6900 

70.  15 

1900 

19.63 

6900 

71 

30 

2000 

20-33 

7000 

71.  17 

2000 

20.  6j 

7000 

72 

33 

2100 

21-35 

7100 

72.18 

2100 

21.  70 

7100 

73 

37 

2200 

22.37 

7200 

73-  2° 

2200 

22-73 

7200 

74 

40 

2300 

23-38 

7300 

74.22 

2300 

23-77 

7300 

75 

43 

2400 

24.40 

7400 

75- 23 

2400 

24.  80 

7400 

7* 

47 

2500 

25.42 

7500 

76.  25 

2500 

25.83 

7500 

77 

50 

2600 

26.43 

7600 

77-  27 

2600 

26.87 

7600 

78 

■53 

2700 

27-  45 

7700 

78.28 

2700 

27.90 

7700 

79 

57 

2800 

28.47 

7800 

79-3° 

2800 

28.93 

7800 

80 

60  i 

2900 

29.48 

7900 

80.  32 

2900 

29.97 

7900 

81 

63 

3000 

30.50 

8000 

8i.33 

3000 

31.  00 

8000 

82 

67 

3100 

31-  52 

8100 

82.35 

3100 

32-°3 

8100 

83 

7° 

3200 

32-53 

8200 

83.37 

3200 

33- °7 

8200 

84 

73 

3300 

33-55 

8300 

84.38 

3300 

34.  10 

8300 

85 

77 

3400 

34-57 

8400 

85.40 

3400 

35-  J3 

8400 

86 

80 

3500 

35.58 

8500 

86.42 

3500 

36-J7 

8500 

87 

83 

3600 

36.  60 

8600 

87.43 

3600 

37-  20 

8600 

88 

-87 

3700 

37.62 

8700 

88.45 

3700 

38.23 

8700 

89 

90 

3800 

38.63 

8800 

89.47 

3800 

39- 27 

8800 

90 

93 

3900 

39- 65 

8900 

90.  48 

3900 

40.  30 

8900 

91 

97 

4000 

40.67 

9000 

91.50 

4000 

41.33 

9000 

93 

00 

4100 

41.68 

9100 

92.52 

4100 

42-  37 

9100 

94 

03 

4200 

42.70 

9200 

93-53 

4200 

43-4° 

9200 

95 

07 

4300 

43- 72 

9300 

94;  55 

4300 

44-43 

9300 

96 

10  j 

4400 

44-73 

9400 

95-  57 

4400 

45-47 

9400 

97 

l3    i 

4500 

45-75 

9500 

96.58 

4500 

46.50 

9500 

98 

17    1 

4600 

46.77 

9600 

97.60 

4600 

47-53 

9600 

99 

20 

4700 

47-78 

9700 

98.62 

4700 

48.57 

9700 

100 

23 

4800 

48.80 

9800 

99-63 

4800 

49.  60 

9800 

IOI 

27 

4900 

49.  82 

9900 

100. 6$ 

4900 

50.63 

9900 

102 

3° 

5000 

50.  83 

10000 

101.  6j 

5000 

51.67 

10000 

103 

33 

85 


63  Days. 

s+ 

64   Days. 

Principal 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

100 

I.05 

5100 

53-55 

100 

I.07 

5100 

54.  40  1 

200 

2.  IO 

5200 

54.60 

200 

2-  ]3 

5200 

55-  47  ! 

300 

3-J5 

5300 

55-^5 

300 

3.  20 

5300 

56-  53 

400 

4.  20 

5400 

56.70 

400 

4.  27 

5400 

57.60 

500 

S-2S 

5500 

S7-7S 

500 

5-33 

5500 

58.67 

600 

6.  30 

5600 

58.  80 

600 

6.  40 

5600 

59-  73 

700 

7-35 

5700 

59.85 

700 

7-47 

5700 

60.  80 

800 

8.40 

5800 

60.  90 

800 

8-53 

5800 

61.87 

900 

9-45 

5900 

61.95 

900 

9.  60 

5900 

62.93 

1000 

10.  50 

6000 

63.  00 

1000 

10.  6j 

6000 

64.  00 

1100 

n-55 

6100 

64.05 

1100 

n-73 

6100 

65.07 

1200 

12.  60 

6200 

6^.  10 

1200 

12.  80 

6200 

66.  13 

1300 

13.65 

6300 

66.  15 

1300 

13.87 

6300 

67.  20 

1400 

14.70 

6400 

6j.  20 

1400 

14.93 

6400 

68.  27 

1500 

lS-7S 

6500 

68.25 

1500 

16.  00 

6500 

69-  33 

1600 

16.80 

6600 

69.30 

1600 

17.07 

6600 

70.40 

1700 

17.85 

6700 

7°-35 

1700 

18.13 

6700 

71-  47 

1800 

18.  90 

6800 

71.40 

1800 

19.  20 

6800 

72-  53 

1900 

l9-9S 

6900 

72-45 

1900 

20.  27 

6900 

73.60 

2000 

21.  00 

7000 

73-5° 

2000 

21.33 

7000 

74-67 

2100 

22.  05 

7100 

74-55 

2100 

22.  40 

7100 

75-73 

2200 

23.  10 

7200 

75.60 

2200 

23-47 

7200 

y6.  80 

2300 

24.15 

7300 

76.6S 

2300 

24-53 

7300 

77-87 

2400 

25.  20 

7400 

77.70 

2400 

25.  60 

7400 

78.93 

2500 

26.  25 

7500 

78.  7S 

2500 

26.67 

7500 

80.  00 

2600 

27.30 

7600 

79.80 

2600 

27- 73 

7600 

81.07 

2700 

28.35 

7700 

80.  85 

2700 

28.  80 

7700 

82.13 

2800 

29.40 

7800 

81.90 

2800 

29.87 

7800 

83.  20 

2900 

3°-45 

7900 

82.95 

2900 

3°-93 

7900 

84.27 

3000 

31.50 

8000 

84.  00 

3000 

32.  00 

8000 

85-33 

3100 

32- 55 

8100 

85.  05 

3100 

33-°7 

8100 

86.40 

3200 

33- 6o 

8200 

86.  10 

3200 

34-  *3 

8200 

87-47 

3300 

34.65 

8300 

87.15 

3300 

35.  20 

8300 

88.53 

3400 

35-7° 

8400 

88.  20 

3400 

36.27 

8400 

89.60 

3500 

3^-75 

8500 

89.25 

3500 

37-33 

8500 

90.67 

3600 

37.80 

8600 

90.30 

3600 

38.40 

8600 

91-73 

3700 

38.85 

8700 

91-  35 

3700 

39-47 

8700 

92.  80 

3800 

39.90 

8800 

92.40 

3800 

40.  53 

8800 

93.87 

3900 

40.95 

8900 

93-45 

3900 

41.  60 

8900 

94-93 

4000 

42.  00 

9000 

94.50 

4000 

42.67 

9000 

96.  00 

4100 

43.05 

9100 

95-55 

4100 

43-73 

9100 

97.07 

4200 

44.  10 

9200 

96.  60 

4200 

44.  80 

9200 

98.13 

4300 

45-  15 

9300 

97- 6S 

4300 

45-87 

9300 

99.  20 

4400 

46.  20 

9400 

98.70 

4400 

46-93 

9400 

100.  27 

4500 

47- 25 

9500 

99-75 

4500 

48.  00 

9500 

101.33 

4600 

48.  30 

9600 

100.  80 

4600 

49.07 

9600 

102.  40 

4700 

49-35 

9700 

101. 85 

4700 

5°-  13 

9700 

!03-47 

4800 

50.40 

9800 

102.  90 

4800 

51.  20 

9800 

104.53 

4900 

51-45 

9900 

103.95 

4900 

52.  27 

9900 

105.  60 

5000 

52.50 

10000 

105.  00 

5000 

53-  33 

10000 

106.  6j 
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i 
7—  2— 
3+  8+ 

65   Days. 

66   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

1 

Interest. 

~~  100 

1.08 

5100 

55-  25 

100 

I.  10 

5100 

56.  IO 

200 

2.  1J 

5200 

56-33 

200 

2.  20 

5200 

57.  20 

300 

3-25 

5300 

57- 42 

300 

3-  3° 

5300 

58.30 

400 

4-33 

5400 

58.50 

400 

4.40 

5400 

59.40 

500 

5.42 

5500 

59-58 

500 

5.50 

5500 

60.  50 

600 

6.  50 

5600 

60.  6y 

600 

6.60 

5600 

61.60 

700 

7-5* 

5700 

61.75 

700 

7.70 

5700 

62.  70 

800 

8.67 

5800 

62.83 

800 

8.80 

5800 

63.80 

900 

9-75 

5900 

63.92 

900 

9.90 

5900 

64.  90 

1000 

10.83 

6000 

6^.  00 

1000 

11.  00 

6000 

66.  00 

1100 

11.92 

6100 

66.08 

1100 

12.  10 

6100 

6-j.  10 

1200 

13.00 

6200 

67-  J7 

1200 

13.  20 

6200 

68.  20 

1300 

14.  08 

6300 

68.25 

1300 

14.  30 

6300 

69.  30 

1400 

15.  17 

6400 

69-33 

1400 

15.40 

6400 

70.40 

1500 

16.  25 

6500 

70.42 

1500 

16.  50 

6500 

71.  50 

1600 

I7-33 

6600 

71.50 

1600 

17.  60 

6600 

72.  60 

1700 

18.42 

6700 

72.58 

1700 

18.70 

6700 

73-  7° 

1800 

19.50 

6800 

73- 67 

1800 

19.  80 

6800 

74.80 

1900 

20.  58 

6900 

74-75 

1900 

20.  90 

6900 

75.90 

2000 

21.  6j 

7000 

75-83 

2000 

22.  00 

7000 

77.00 

2100 

22.75 

7100 

76.92 

2100 

23.  10 

7100 

78.  10 

2200 

23-83 

7200 

78.  00 

2200 

24.  20 

7200 

79-  2° 

2300 

24.92 

7300 

79.08 

2300 

25.30 

7300 

80.  30 

2400 

26.  00 

7400 

80.  17 

2400 

26.  40 

7400 

81.  40 

2500 

27.08 

7500 

81.25 

2500 

27.50 

7500 

82.  50 

2600 

28.  17 

7600 

82.33 

2600 

28.60 

7600 

83.60 

2700 

29.25 

7700 

83.42 

2700 

29.70 

7700 

84.70 

2800 

30-33 

7800 

84.50 

2800 

30.80 

7800 

85.80 

2900 

3J-42 

7900 

85.58 

2900 

31.90 

7900 

86.90 

3000 

32.50 

8000 

86.67 

3000 

33.00 

8000 

88.00 

3100 

33-58 

8100 

87-75 

3100 

34.  10 

8100 

89.  10 

3200 

34-67 

8200 

88.83 

3200 

35.  20 

8200 

90.  20 

3300 

35-75 

8300 

89.92 

3300 

36.3° 

8300 

91.  30 

3400 

36.83 

8400 

91.  00 

3400 

37-4° 

8400 

92.40 

3500 

37-  92 

8500 

92.  08 

3500 

38.50 

8500 

93-  5° 

3600 

39.00 

8600 

93-  l7 

3600 

39.60 

8600 

94.  60 

3700 

40.  08 

8700 

94.  25 

3700 

40.70 

8700 

95.  70 

3800 

41.  17 

8800 

95-  33 

3800 

41.80 

8800 

96.80 

3900 

42.25 

8900 

96.42 

3900 

42.90 

8900 

97.90 

4000 

43-33 

9000 

97.50 

4000 

44.  00 

9000 

99.  00 

4100 

44.42 

9100 

98.58 

4100 

45-  10 

9100 

100.  10 

4200 

45.  50 

9200 

99.67 

4200 

46.  20 

9200 

101.  20 

4300 

46.58 

9300 

100.75 

4300 

47-  3° 

9300 

102.  30 

4400 

47.67 

9400 

101.83 

4400 

48.  40 

9400 

103.40 

4500 

48.75 

9500 

102.  92 

4500 

49.50 

9500 

104.  50 

4600 

49-83 

9600 

104.  00 

4600 

50.  60 

9600 

105.  60 

4700 

50.92 

9700 

105.  08 

4700 

51.  70 

9700 

106.  70 

4800 

52.  00 

9800 

106.  17 

4800 

52.  80 

9800 

107. 80 

4900 

53.08 

9900 

107.  25 

4900 

53-9° 

9900 

108.  90 

5000 

54-  17 

10000 

108.33  | 

5000 

55.00 

10000 

no.  OO 

37 


7—  2— 
3-|-  S+ 

67   Days. 

• 

3+ 

68  E 

►AYS. 

1 

Principal. 

Interest, 

Principal. 
5100 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest  i 

100 

I.  12 

56.95 

100 

l-   J3 

5100 

57.80 

200 

2.  23 

5200 

58.07 

200 

2.27 

5200 

58.93 

300 

3-35 

5300 

59.  18 

300 

3.40 

5300 

60.  07 

400 

4-47 

5400 

60.30 

400 

4-53 

5400 

61.  20 

500 

5.58 

5500 

61.  42 

500 

5.67 

5500 

62.  33 

600 

6.  70 

5600 

62-53 

600 

6.80 

5600 

63-47 

700 

7.82 

5700 

63.65 

700 

7-93 

5700 

64.  60 

800 

8.93 

5800 

64-77 

800 

9.07 

5800 

65- 73 

900 

10.  05 

5900 

65.88 

900 

10.  20 

5900 

66.  87 

1000 

11. 17 

6000 

6j.  00 

1000 

11.33 

6000 

68.00 

1100 

12.  28 

6100 

68.  12 

1100 

12.47 

6100 

69.  13 

1200 

13.40 

6200 

69.23 

1200 

13.  60 

6200 

70.27 

1300 

14.52 

6300 

7o.35 

1300 

H-73 

6300 

71.40 

1400 

15.63 

6400 

7*-47 

1400 

15.87 

6400 

72-53 

1500 

16.75 

6500 

72.58 

1500 

17.  00 

6500 

73- 67 

1600 

17.87 

6600 

73-7° 

1600 

18.13 

6600 

74.80 

1700 

18.98 

6700 

74.  82 

1700 

19.  27 

6700 

75-93 

1800 

20.  10 

6800 

7S-93 

1800 

20.  40 

6800 

77-  °7 

1900 

21.  22 

6900 

77-  05 

1900 

21.53 

6900 

78.  20 

2000 

22.33 

7000 

78.17 

2000 

22.  67 

7000 

79-33 

2100 

23-45 

7100 

79.28 

2100 

23.80 

7100 

80.47 

2200 

24-57 

7200 

80.  40 

2200 

24-93 

7200 

81.60 

2300 

25.68 

7300 

81.52 

2300 

26.  07 

7300 

82.73 

2400 

26.  80 

7400 

82.63 

2400 

27.  20 

7400 

83-87 

2500 

27.92 

7500 

83-75 

2500 

28.33 

7500 

85.  00 

2600 

29.03 

7600 

84.87 

2600 

29.47 

7600 

86.13 

2700 

3°-  J5 

7700 

85.98 

2700 

30.60 

7700 

87.27 

2800 

3J-27 

7800 

87.  10 

2800 

3I-73 

7800 

88.40 

2900 

32.38 

7900 

88.22 

2900 

32.87 

7900 

89.53 

3000 

33-5° 

8000 

89.33 

3000 

34-00 

8000 

90.67 

3100 

34.62 

8100 

90.45 

3100 

35.13 

8100 

91.  80 

3200 

35-73 

8200 

9l-S7 

3200 

36.27 

8200 

92.93 

3300 

36.85 

8300 

92.68 

3300 

37.4o 

8300 

94.07 

3400 

37-97 

8400 

93.8o 

3400 

38.53 

8400 

95-  20 

3500 

39.08 

8500 

94.  92 

3500 
3600 

39.67 

8500 

9^33 

3600 

40.  20 

8600 

96.  03 

40.  80 

8600 

97-47 

3700 

4!-32 

8700 

97-  lS 

3700 

4i-93 

8700 

98.  60 

3800 

42.43 

8800 

98.27 

3800 

43-o7 

8800 

99-73 

3900 

43-  5S 

8900 

99.  38 

3900 

44.  20 

8900 

100.  87 

4000 

44.67 

.9000 

100.  50 

4000 

45-33 

9000 

102.  00 

4100 

45.78 

9100 

101.  62 

4100 

46.47 

9100 

103.  13 

4200 

46.  90 

9200 

102.73 

4200 

47.60 

9200 

104.  27 

4300 

48.  02 

9300 

103.85 

4300 

48.73 

9300 

105. 40 

4400 

49-  J3 

9400 

104.97 

4400 

49.87 

9400 

106.53 

4500 

50.25 

9500 

106.  08 

4500 

51.  00 

9500 

'107.67 

4600 

51-  37 

9600 

107.  20 

4600 

52.  13 

9600 

108.80 

4700 

52.48 

9700 

108.  32 

4700 

53-27 

9700 

109.93 

4800 

53.60 

9800 

109.43 

4800 

54.40 

9800 

in.  07 

4900 

54.72 

9900 

110.55 

4900 

55-53 

9900 

112. 20 

5000 

5?-  83 

10000 

in.  67 

5000 

56.67 

10000 

113.33 

38 


69   Days. 

7— 
3+ 

70   E 

>AYS. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Prmcipal. 

Interest. 

Principal. 
5100 

Interest, 

100 

I.  15 

5100 

58.  6S 

100 

I.  17 

59.  50 

200 

2.  30 

5200 

59.80 

200 

2-33 

5200 

60.  6j 

300 

3-45 

5300 

60.95 

300 

3-5° 

5300 

61.83 

400 

4.  60 

5400 

62.  10 

400 

4.67 

5400 

63.  00 

500 

5-75 

5500 

63-  25 

500 

5.83 

5500 

64.  17 

600 

6.  90 

5600 

64.  40 

600 

7.  00 

5600 

65-33 

700 

8.05 

5700 

65-  55 

700 

8.17 

5700 

66.  50 

800 

9.  20 

5800 

66.  70 

800 

9-  33 

5800 

67.67 

900 

10.  35 

5900 

67.85 

900 

10.  50 

5900 

68.83 

1000 

11.  50 

6000 

6g.  00 

1000 

11.67 

6000 

70.  00 

1100 

12.  65 

6100 

70.  15 

1100 

12.  83 

6100 

71.  17 

1200 

13.  80 

6200 

71.30 

1200 

14.  00 

6200 

72-33 

1300 

14.95 

6300 

72-45 

1300 

15.  17 

6300 

73-5o 

1400 

16.  10 

6400 

73.60 

1400 

l6-  33 

6400 

74.67 

1500 

17.25 

6500 

74-75 

1500 

17.50 

6500 

75-83 

1600 

18.  40 

6600 

75-9° 

1600 

18.67 

6600 

77.00 

1700 

19-55 

6700 

77-  °5 

1700 

19.83 

6700 

78.17 

1800 

20.  70 

6800 

78.  20 

1800 

21.  00 

6800 

79-  33 

1900 

21.85 

6900 

79-35 

1900 

22.  17 

6900 

80.  50 

2000 

23.00 

7000 

80.  50 

2000 

23-33 

7000 

81.67 

2100 

24.  15 

7100 

81.65 

2100 

24.50 

7100 

82.83 

2200 

25-3° 

7200 

82.80 

2200 

25.67 

7200 

84.  00 

2300 

26.45 

7300 

83.95 

2300 

26.83 

7300 

85.17 

2400 

27.  60 

7400 

85.  10 

2400 

28.  00 

7400 

86.33 

2500 

28.75 

7500 

86.25 

2500 

29.  17 

7500 

87-50 

2600 

29.90 

7600 

87.40 

2600 

3°-  33 

7600 

88.67 

2700 

3I-°5 

7700 

88.55 

2700 

3I-5° 

7700 

89.83 

2800 

32.  20 

7800 

89.70 

2800 

32.67 

7800 

91.  00 

2900 

33-35 

7900 

90.85 

2900 

33-83 

7900 

92.  17 

3000 

34-5o 

8000 

92.  00 

3000 

35-oo 

8000 

93-33 

3100 

35-65 

8100 

93-  l5 

3100 

36.  17 

8100 

94.50 

3200 

36.80 

8200 

94.  30 

3200 

37-33 

8200 

95-  ^7 

3300 

37-95 

8300 

95-45 

3300 

38.50 

8300 

96.83 

3400 

39.  10 

8400 

96.  60 

3400 

39-67 

8400 

98.  00 

3500 

40.25 

8500 

97-75 

3500 

40.83 

8500 

99.  17 

3600 

41.40 

8600 

98.  90 

3600 

42.  00 

8600 

100.33 

3700 

42.55 

8700 

100.  05 

3700 

43-  l7 

8700 

101.  50 

3800 

43-7° 

8800 

101.  20 

3800 

44-  33 

8800 

102.  6j 

3900 

44.85 

8900 

102.  35 

3900 

45-5o 

8900 

103.83 

4000 

46.  00 

9000 

103.50 

4000 

46.67 

9000 

105.  00 

4100 

47-15 

9100 

104.  6^ 

4100 

47-83 

9100 

106.  17 

4200 

48.30 

9200 

105.  80 

4200 

49.  00 

9200 

I07-33 

4300 

49-45 

9300 

106.95 

4300 

50.  17 

9300 

108.  50 

4400 

50.  60 

9400 

108. 10 

4400 

51-33 

9400 

109.  6y 

4500 

5i-75 

9500 

109.  25 

4500 

52.50 

9500 

no.  83 

4600 

52.90 

9600 

no.  40 

4600 

53-  67 

9600 

112.  00 

4700 

54-o5 

9700 

III. 55 

4700 

54.83 

9700 

JI3-  l7 

4800 

S$.  20 

9800 

112.  70 

4800 

$6.  00 

9800 

TI4-  33 

4900 

56.35 

9900 

113-85 

4900 

57-  17 

9900 

115.50 

5000 

57-  50 

10000 

115.  OO 

5000 

58.33 

10000 

116.  6j 

39 


:-  2— 

7i  r 

►  ATS. 

72  E 

>AY5. 

faafk 

I::~:~:. 

p-v.:. 

li:i:a:. 

?-.;>:. 

L>::-rr. 

Principal. 

boot 

100 

1.18 

5100 

60.  35 

100 

I.  20 

5100 

61.  20 

200 

2-37 

5200 

6l-  S3 

200 

•  2.40 

5200 

62.  40 

300 

3-55 

5300 

62.72 

300 

3.60 

5300 

6^.  60 

400 

4-73 

5400 

63.9c 

400 

4.  80 

5400 

64.80 

500 

5.92 

5500 

6s.  oS 

500 

6.  00 

5500 

66.  00 

600 

7.10 

5600 

66.27 

600 

7.  20 

5600 

67.  20 

700 

8.28 

5700 

^7-  45 

700 

8.40 

5700 

68.  40 

800 

9-47 

5800 

68.63 

800 

9.  60 

5800 

69.  60 

900 

10.  6s 

5900 

69.  82 

900 

10.  80 

5900 

70.  80 

1000 

11.83 

6000 

71.00 

1000 

12.  CO 

6000 

72.  cc 

1100 

13.  02 

6100 

72.  18 

1100 

13.  20 

6100 

73.  20 

1200 

14.  20 

6200 

73-  37 

1200 

14.40 

6200 

74.  4c 

1300 

15.38 

6300 

74-  SS 

1300 

15.  60 

6300 

7S-  6o 

1400 

16.57 

6400 

7S-73 

1400 

16.  80 

6400 

76.  80 

<  1500 

*7-75 

6500 

76.92 

1500 

18.  00 

6500 

78.  00 

1600 

18.93 

6600 

78.  IC 

1600 

19.  20 

6600 

79.  20 

1700 

20.  11 

6700 

79.28 

1700 

20.40 

6700 

80.  40 

1800 

21.  30 

6800 

80.47 

1800 

21.  60 

6800 

81.60 

1900 

22.48 

6900 

81.65 

1900 

22.  80 

6900 

82.  80 

2000 

23.  67 

7000 

82.83 

2000 

24.00 

7000 

84.  CO 

2100 

24.  85 

7100 

84.02 

2100 

25.  20 

7100 

85.  20 

2200 

26.  03 

7200 

85.  20 

2200 

26.  40 

7200 

86.4O 

2300 

27.  22 

7300 

86.38 

2300 

27.  60 

7300 

87.60 

2400 

28.  40 

7400 

87-57 

2400 

28.80 

7400 

88.80 

2500 

29.  58 

7500 

88.  75 

2500 

30.  CO 

7500 

90.  OO 

2600 

3°-77 

7600 

89-93 

2600 

31.20 

7600 

91.  20 

2700 

31-  95 

7700 

91.  12 

2700 

32-40 

7700 

92.40 

2800 

33-  J3 

7800 

92.  30 

2800 

33.60 

7800 

93.60 

2900 

34-  V- 

7900 

93-48 

2900 

34.80 

7900 

94. 80 

3000 

35-  5° 

8000 

94- 67 

3000 

36.  00 

8000 

96.  00 

3100 

36.68 

8100 

95-85 

3100 

37-  20 

8100 

97.20 

3200 

37-87 

8200 

97- °3 

3200 

38.40 

8200 

98.  40 

3300 

39-  °5 

8300 

98.  22 

3300 

39.  60 

8300 

99.  6c 

3400 

4°-23 

8400 

99.40 

3400 

40.  80 

8400 

100.  80 

3500 

41.42 

m : 

100.  58 

3500 

42.  00 

8500 

102.  00 

3600 

42.  60 

8600 

101.77 

3600 

43.  20 

8600 

103. 20 

3700 

43-78 

8700 

102.95 

3700 

44.40 

8700 

104.  40 

B800 

44-97 

8800 

104.  13 

3800 

45.60 

ssoo 

105.  60 

3900 

46.  15 

8900 

IC5-32 

3900 

46.  80 

8900 

ic6.  80 

4000 

47-33 

9000 

106. 50 

4000 

48.  00 

9000 

108. CO 

!  4100 

48.52 

9100 

107. 68 

4100 

49-  20 

9100 

1 09.  20 

4200 

49.  70 

9200 

108.  87 

4200 

50.  40 

9200 

no.  40 

.  4300 

50.  88 

9300 

1 10.  05 

4300 

51.  60 

9300 

in.  60 

4400 

52.  07 

9400 

in.  23 

4400 

52.80 

9400 

112. 80 

4500 

53-  2S 

9500 

112.  42 

4500 

54.  00 

9500 

114.  00 

4600 

54-43 

9600 

113. 60 

4600 

SS-  20 

9600 

115.  20 

4700 

55.62 

9700 

114.78 

4700 

S6-  4° 

9700 

116.40 

4800 

S6.  80 

9800 

115.97 

4800! 

57.60 

9800; 

117. 60 

4900 

57-98 

9900^ 

117.  15 

4900 

58.  80 

9900 

118.  80  | 

5000 

59-  17 

10000J 

118.33 

5000 

60.  00 

10000 

120.  00  I 

40 


7-  2-  .'  no     -n 
3+8+     <  O   U 

ATS. 

7— 
3+ 

74   Days. 

i 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

I.  22 

5100 

62.  05 

100 

1.23 

5100 

62.  90  | 

200 

2-43 

5200 

63.27 

200 

2.47 

5200 

64.  13 

300 

3.65 

5300 

64.48 

300 

3-7° 

5300 

65-37 

400 

4.87 

5400 

65.70 

400 

4-93 

5400 

66.60 

500 

6.08 

5500 

66.  92 

500 

6.17 

5500 

67.83 

600 

7-3° 

5600 

68.13 

600 

7.40 

5600 

69.07 

700 

8.52 

5700 

69-  35 

700 

8.63 

5700 

70.30 

800 

9-73 

5800 

7°-57 

800 

9.87 

5800 

P-33 

900 

10.95 

5900 

71.78 

900 

11.  10 

5900 

72-77 

1000 

12.17 

6000 

73.00 

1000 

I2-33 

6000 

74.00 

1100 

I3-38 

6100 

74.22 

1100 

13-  57 

6100 

75-23 

1200 

14.  60 

6200 

75-43 

1200 

14.80 

6200 

76-47 

1300 

15.  82 

6300 

76.65 

1300 

16.03 

6300 

77.70 

1400 

J7-03 

6400 

77.87 

1400 

17.27 

6400 

78.93 

1500 

18.  25 

6500 

79.08 

1500 

18.50 

6500 

80.  17 

1600 

19.47 

6600 

80.30 

1600 

!9-  73 

6600 

81.  40 

1700 

20.68 

6700 

81.52 

1700 

20.97 

6700 

82.63 

1800 

21.  90 

6800 

82.73 

1800 

22.  20 

6800 

83.87 

1900 

23.  12 

6900 

83-95 

1900 

23-43 

6900 

85.  10 

2000 

24-33 

7000 

85.  17 

2000 

24.67 

7000 

86.33 

2100 

25-55 

7100 

86.38 

2100 

25.90 

7100 

87-57 

2200 

26.77 

7200 

87.60 

2200 

27.  13 

7200 

88.80 

2300 

27.98 

7300 

88.82 

2300 

28.37 

7300 

90.03 

2400 

29.  20 

7400 

90.03 

2400 

29.  60 

7400 

91.  27 

2500 

30.42 

7500 

91.  25 

2500 

30.83 

7500 

92.50 

2600 

31-63 

7600 

92.47 

2600 

32.07 

7600 

93-73 

2700 

32-85 

7700 

93.68 

2700 

33-3° 

7700 

94-97 

2800 

34-o7 

7800 

94.90 

2800 

34-53 

7800 

96.  20 

2900 

35-28 

7900 

96.  12 

2900 

35-77 

7900 

97-43 

3000 

36.50 

8000 

97-33 

3000 

37.00 

8000 

98.67 

3100 

37- 72 

8100 

98.55 

3100 

38-23 

8100 

99.90 

3200 

38.93 

8200 

99-77 

3200 

39-47 

8200 

101. 13 

3300 

40.  15 

8300 

100.  98 

3300 

40.70 

8300 

102.37 

3400 

4i.37 

8400 

102.  20 

3400 

41-93 

8400 

103.  60 

3500 

42.58 

8500 

103.42 

3500 

43-  l7 

8500 

104.  83 

3600 

43.8o 

8600 

104.63 

3600 

44.40 

8600 

106.  07 

3700 

45.02 

8700 

105.85 

3700 

45- 63 

8700 

107.30 

3800 

46.23 

8800 

107.07 

3800 

46.87 

8800 

108.53 

3900 

47-45 

8900 

108.  28 

3900 

48.  10 

8900 

109.77 

4000 

48.67 

9000 

109.50 

4000 

49-33 

9000 

in.  00 

4100 

49.88 

9100 

110.72 

4100 

5°-  57 

9100 

112.23 

4200 

51.  10 

9200 

in. 93 

4200 

51.  80 

9200 

113-  47 

4300 

52-32 

9300 

JI3-  15 

4300 

53- °3 

9300 

114.70 

4400 

53-53 

9400 

114.37 

4400 

54-27 

9400 

115.93 

4500 

54-75 

9500 

115.58 

4500 

55-5° 

9500 

117.  17 

4600 

55-97 

9600 

116.80 

4600 

56-  73 

9600 

118.40 

4700 

57.18 

9700 

118.02 

4700 

57-97 

9700 

119.63 

4800 

58.40 

9800 

119. 23 

4800 

59-  20 

9800 

120.87 

4900 

59.62 

9900 

120.45 

4900 

60.43 

9900 

122. 10 

5000 

60.  83 

10000 

121.67 

5000 

61.67 

10000 

123-33 

41 


75  Days. 

I7- 

3+ 

76  Days. 

. 

!  Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

I.25 

5100 

63-  75 

100 

I.27 

5100 

64.  60 

200 

2.  50 

5200 

6^.  00 

200 

2-  53 

5200 

65.87 

300 

3-75 

5300 

66.25 

300 

3.80  i 

5300 

67-  x3 

400 

5.  00 

5400 

67.50 

400 

5-°7  \ 

5400 

68.  40  | 

500 

6.25 

5500 

68.75 

500 

6-33  ! 

5500 

69.  67 

600 

7-S° 

5600 

70.  00 

600 

7-  6o 

5600 

7°-93 

700 

8-75 

5700 

71.  25 

700 

8.87 

5700 

72.  20 

800 

10.  00 

5800 

72.50 

800 

10.  13 

5800 

73-47 

900 

11.25 

5900 

73-75 

900 

1 1 .  40 

5900 

74-73 

1000 

12.  50 

6000 

7.5-  °° 

1000 

12.  67 

6000 

76-  °°  , 

1100 

13-75 

6100 

76-  25 

1100 

J3-93 

6100 

77-  27 

1200 

15.  OO 

6200 

77-5° 

1200 

15.  20  1 

6200 

78-53 

1300 

l6.  25 

6300 

7*-75 

1300 

16.47  J 

6300 

79.80 

1400 

I7.5O 

6400 

80.  00 

1400 

*7-73 

6400 

81.07 

1500 

18.75 

6500 

81.  25 

1500 

19.  00 

6500 

82.33 

1600 

20.  OO 

6600 

82.50 

1600 

20.  27 

6600 

83.60 

1700 

21.25 

6700 

83-75 

1700 

2I-53 

6700 

84.87 

1800 

22.  50 

6800 

85.  00 

1800 

22.80 

6800 

86.13 

1900 

23-75 

6900 

86.  25 

1900 

24.07 

6900 

87.40 

2000 

25.  00 

7000 

87.50 

2000 

25-33 

7000 

88.67 

2100 

26.  25 

7100 

88.75 

2100 

26.  60 

7100 

89-93 

2200 

27.50 

7200 

90.  00 

2200 

27-87  ; 

7200 

91.  20 

2300 

28.75 

7300 

91.25 

2300 

29-  13 

7300 

92-47 

2400 

30.  00 

7400 

92.50 

2400 

30.40 

7400 

93-73 

2500 

3*-25 

7500 

93-75 

2500 

31.67  1 

7500 

95.  00 

2600 

32.50 

7600 

95.00 

2600 

32-93 

7600 

96.27 

2700 

33-75 

7700 

96.25 

2700 

34-  2°  1 

7700 

97-53 

2800 

35.00 

7800 

97.50 

2800 

35-47  ! 

7800 

98.80 

2900 

36.25 

7900 

98.75 

2900 

36-73  , 

7900 

100.07  j 

3000 

37-50 

8000 

100.  00 

3000 

38.  00 

8000 

101.33 

3100 

38-  7S 

8100 

101.  25 

3100 

39- 27 

8100 

102.  60 

3200 

40.  00 

8200 

102.  50 

3200 

4°-53 

8200 

103.87 

3300 

41.25 

8300 

I03-75 

3300 

41.  80 

8300 

105.  13 

3400 

42.50 

8400 

105.  00 

3400 

43- °7 

8400 

106.  40 

3500 

43-75 

8500 

106.  25 

3500 

44-33 

8500 

107.67 

3600 

45.  00 

8600 

107.  50 

3600 

45-  6o 

8600 

108.93 

3700 

46.25 

8700 

108.75 

3700 

46.  87 

8700 

no.  20 

3800 

47.50 

8800 

no.  00 

3800 

48.  13 

8800 

in. 47 

3900 

48.  7S 

8900 

in. 25 

3900 

49.40 

8900 

112.73 

4000 

50.  00 

9000 

112.50 

4000 

50.67 

9000 

114.00 

4100 

51.25 

9100 

IJ3-75 

4100 

51-93 

9100 

115.27  | 

4200 

52.50 

9200 

115.  00 

4200 

53- 2°  i 

9200 

116.53 

4300 

53-75 

9300 

116. 25 

4300 

54-47  ! 

9300 

117.80 

4400 

55.00 

9400 

117.50 

4400 

55-73  1 

9400 

119.07 

4500 

56.25 

9500 

118.75 

4500 

57.00  | 

9500 

120.33 

4600 

57-5° 

9600 

120. 00 

4600 

58.27  j 

9600 

121.  60 

4700 

58.75 

9700 

121.  25 

4700 

59-  53 

9700 

122.87 

i  4800 

60.  00 

9800 

122.  50 

4800 

60.  80 

9800 

124.  13 

4900 

61.  25 

9900 

i23-75 

4900 

62.  07 

9900 

125.40 

5000 

62.  50 

10000 

125.  00 

5000 

63-  33 

10000 

126.67^ 

42 


7—  2— 
3+8+ 

77  Days. 

78  Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest, 

Principal.  , 

Interest. 

100 

1.28 

5100 

65.45 

100 

I.30 

5100 

66.  30 

200 

2.57 

5200 

66.73 

200 

2.  60 

5200 

67.  60 

300 

3-85 

5300 

68.02 

300 

3-90 

5300 

68.  90 

400 

5-  l3 

5400 

69.  30 

400 

5.  20 

5400 

70.  20 

500 

6.  42 

5500 

70.58 

500 

6.  50 

5500 

71.50 

600 

7-7° 

5600 

71.87 

600 

7.80 

5600 

72.80 

700 

8.98 

5700 

73-  l5 

700 

9.  10 

5700 

74.  10 

800 

10.  27 

5800 

74-43 

800 

10.  40 

5800 

75.40 

900 

11.55 

5900 

75.  72 

900 

11.  70 

5900 

76.70 

1000 

12.83 

6000 

77.00 

1000 

13.00 

6000 

78.  00 

1100 

14.  12 

6100 

78.28 

1100 

14.30 

6100 

79-  3° 

1200 

15.40 

6200 

79-57 

1200 

15.  60 

6200 

80.60 

1300 

16.68 

6300 

80.85 

1300 

16.  90 

6300 

81.  90 

1400 

l7-97 

6400 

82.  13 

1400 

18.  20 

6400 

83.20 

1500 

19.25 

6500 

83.42 

1500 

19.50 

6500 

84.50 

1600 

20.53 

6600 

84.70 

1600 

20.  80 

6600 

85.80 

1700 

21.82 

6700 

85.98 

1700 

22.  10 

6700 

87.  10 

1800 

23.  10 

6800 

87.  27 

1800 

23.40 

6800 

88.40 

1900 

24.38 

6900 

88.55 

1900 

24.70 

6900 

89.  70  | 

2000 

25.67 

7000 

89.83 

2000 

26.  00 

7000 

91.  00 

2100 

26.  9$ 

7100 

91.  12 

2100 

27-3° 

7100 

92.30 

2200 

28.23 

7200 

92.40 

2200 

28.60 

7200 

93.60 

2300 

29.52 

7300 

93.68 

2300 

29.  90 

7300 

94.90 

2400 

30.80 

7400 

94-97 

2400 

31.  20 

7400 

96.  20 

2500 

32.  08 

7500 

96.25 

2500 

32-5o 

7500 

97.50 

2600 

33-37 

7600 

97-53 

2600 

33.8o 

7600 

98.80 

2700 

34- 65 

7700 

98.82 

2700 

35-  10 

7700 

100.  10 

2800 

35-93 

7800 

100.  10 

2800 

36.40 

7800 

101.  40 

2900 

37- 22 

7900 

101.  38 

2900 

37-7° 

7900 

102.  70 

3000 

38.50 

8000 

102.  6-j 

3000 

39.00 

8000 

104.  00 

3100 

39.78 

8100 

103-95 

3100 

40.  3° 

8100 

105.30 

3200 

41.07 

8200 

105.23 

3200 

41.  60 

8200 

106.  60 

3300 

42-35 

8300 

106.  52 

3300 

42.90 

8300 

107.90 

3400 

43- 63 

8400 

107.  80 

3400 

44.  20 

8400 

109.  20 

3500 

44.92 

8500 

109.  0.8 

3500 

45.50 

8500 

no.  50 

3600 

46.  20 

8600 

110.37 

3600 

46.  80 

8600 

III. 80 

3700 

47.48 

8700 

in. 65 

3700 

48.  10 

8700 

113. 10 

3800 

48.77 

8800 

112.93 

3800 

49.40 

8800 

114.40 

3900 

50.05 

8900 

114.  22 

390O 

50.70 

8900 

115.70 

4000 

5i-33 

9000 

115.50 

4000 

52.  00 

9000 

117.  00 

4100 

52.  62 

9100 

116.78 

4100 

53-  3° 

9100 

118. 30 

4200 

53-9° 

9200 

118.07 

4200 

54.60 

9200 

119. 60 

4300 

55.18 

9300 

H9-35 

4300 

55.90 

9300 

120.  90 

4400 

5^47 

9400 

120.63 

4400 

57-  20 

9400 

122.  20 

4500 

57-75 

9500 

121. 92 

4500 

58.50 

9500 

I23.50 

4600 

59-°3 

9600 

123. 20 

4600 

59.80 

9600 

I24.  80 

4700 

60.  32 

9700 

124.48 

4700 

61.  10 

9700 

126.  10 

1  4800 

61.  60 

9800 

125. 77 

4800 

62.  40 

9800 

I27.4O 

1  4900 

62.88 

9900 

127.05. 

4900 

63.70 

9900 

128.  70 

|  5000 

64.  17 

10000 

1*8,33 

5000 

6$.  00 

10000 

I30.  OO 

43 


;  - a 

3+  1+ 

79  D 

AYS. 

r- 

80  E 

AYS. 

1 

?—:.:. 

btaot 

Principal. 

I:--. 

Pr-ijol 

L:?k>t. 

Trr.:'v:.\. 

I:::—. 

100! 

J-32 

5100 

67.  15 

100 

«■  33 

5100 

68.  co 

2001 

2.63 

5200 

68.  4- 

2001 

2.  67  j 

5206 

69-  3  3 

300 

3-95 

5300 

69.78 

300| 

4.  00 

530':' 

70.67 

400 

5-27  i 

5400 

71.  10 

400j 

5-  33 

5400 

72.00 

500 

6.  58  j 

5500 

72.42 

500 

6.67 

5500 

73-  33 

600 

7-90  1 

5600 

73-73 

600 

8.00 

5600 

74-  67 

700 

9.22 

5700 

IS- os 

700 

9-  33 

5700 

76.  CO 

800 

10.53 

5800 

7*  37 

800 

10.  67 

5800 

77-33 

900 

11.85 

5900 

77.68 

900 

12.  00 

5900 

78.67 

]  1000 

13.  17 

6000 

79.00 

ieoo 

13-33 

6000 

80.  00 

!  noo 

14.48 

6100 

80.  32 

1100 

14.67 

61'X) 

81.33 

1  1200 

15.  80 

6200 

81.63 

1200 

16.  CO 

6200 

82.67 

i  1300 

17.  12 

6300 

82.95 

1300 

17-33 

6300 

84.  00 

1400 

18.43 

6400 

84.27 

1400 

18.67 

6400 

85-33 

1500 

19-  75 

6500 

85.58 

1500 

20.  00 

6500 

86.67 

1600 

21.07 

6600 

86.90 

1600 

2i-  33 

6600 

88.00 

1700 

22.  38 

6700 

88.  22 

1700 

22.  67 

6700 

§9-33 

i  1800 

23.70 

6800 

89-53 

1800 

24.  00 

6800 

90.  67 

|  1900 

25.  02 

6900 

90.  85 

1900 

25-  33 

6900 

92.  CO 

j  2000 

26.33 

7000 

92.17 

2000 

26.67 

7000 

93-  33 

|  2100 

27.65 

7100 

93-48 

210m 

28.  00 

71o(. 

94.  67 

2200 

28.97 

720*' 

94.80 

2200 

29-  33 

7200 

96.  CO 

2300 

30.28 

7300 

96.  12 

2SO0 

30.  67 

73oo 

97-33 

2400 

31.  60 

7400 

97-43 

2400 

32.00 

7400 

98.  67 

!  2500 

32.92 

7500 

98.  75 

2500 

33-  33 

7500 

IOO.  CO 

2600 

34.23 

7600 

100. 07 

2600 

34-  67 

7600 

101.33 

2700 

35-55 

7700 

101.  38 

2700 

36.  00 

77oo 

102.  6j 

i  2800 

36.87 

7800 

102.  70 

2800 

37-33 

7800 

104.  CC 

1  2900 

38.  18 

7900 

104.  02 

2900 

38.67 

7900 

I05-  33 

3000 

39-  50 

8000 

io5-33 

3000 

40.  00 

8000 

106.  6j 

!  3100 

40.82 

8100 

106.  6^ 

B100 

4*«  33 

8100 

108.  CO 

I  3200 

42-  13 

8200 

107.97 

3200 

42.67 

8200 

109.  33 

i  3300 

:  43-  45 

8300 

109.  28 

3300 

|  44-  00 

8300 

1  ic.  67 

!  3400 

44-77 

8400 

no.  60 

3400 

1  45-  33 

8400 

112.  CO 

i  3500 

46.  08 

8500 

in.  92 

3500 

46.67 

8500 

1*3-33 

j  3600 

!  47-40 

8600 

113.  23 

3600 

j  48.  00 

8600 

114.67 

:  3700 

48.72 

8700 

IJ4-  55 

3700 

49-  33 

8700 

116.  CO 

B800 

50.03 

8800 

115.87 

B800 

50.  67 

8800 

i:7-  33 

3900 

51-  35 

8900 

11-.  18 

3900 

52.  00 

SO  00 

118. 6j 

4000 

52.67 

9000 

118.  50 

4000 

53-33 

9000 

120.  00 

4100 

53-98 

9100 

119.  82 

4100 

54-  67 

9100 

121.33 

4200 

55-  3° 

9200 

121.  13 

420( 

z6.  00 

9200 

122.67 

!  4300 

^6.  6z 

9300 

122.45 

430C 

57-33 

9300 

J  124.  00 

:  4400 

57-93 

9400 

I23-77 

440C 

;S.  67 

9400 

125-33 

4500 

59-  25 

9500 

125.  08 

4500 

60.  OO 

126.  67 

|  4600 

60.  ^7 

9600 

126.40 

400' 

1  6l-33 

9600 

j  128.  CO 

4700 

61.88 

9700 

1:7.72 

470C 

62.67 

9700 

I29-  33 

4800 

63.  20 

9800 

129.03 

4800 

64.  00 

980C 

130.67 

4900 

64.  52 

9900 

J3°-35 

490C 

65-33 

9900 

1 32.  CO 

5000 

65.  83 

10000 

131.67 

5000 

66.67 

loom 

J33-  33 

4i 


81  B 

AYS. 

7— 
|3+ 

82   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest 
69.70 

100 

i-35 

5100 

68.85 

100 

i-  37 

5100 

200 

2.  70 

5200 

70.  20 

200 

2-73 

5200 

71.07 

300 

4.O5 

5300 

7T-55 

300 

4.  10 

5300 

72.43 

400 

5.4O 

5400 

72.90 

400 

5-47 

5400 

73.80 

500 

6.  7S 

5500 

74- 25 

500 

6.83 

5500 

75-  17 

600 

8.  10 

5600 

75.60 

600 

8.  20 

5600 

76.53 

700 

9-45 

5700 

76.95 

700 

9-57 

5700 

77.90 

800 

10.  80 

5800 

78.30 

800 

10.93 

5800 

79.27 

900 

12.  15 

5900 

79.65 

900 

12.  30 

5900 

80.63 

1000 

*3-5° 

6000 

81.  00 

1000 

J3-67 

6000 

82.  00 

1100 

14.85 

6100 

82.35 

1100 

!5-03 

6100 

83-37 

1200 

16.  20 

6200 

83.70 

1200 

16.  40 

6200 

84.73 

1300 

l7-SS 

6300 

85.  05 

1300 

17-77 

6300 

86.  10 

1400 

18.  90 

6400 

86.40 

1400 

19-  13 

6400 

87-47 

1500 

20.  25 

6500 

87-75 

1500 

20.  50 

6500 

88.83 

1600 

21.  60 

6600 

89.  10 

1600 

21.87 

6600 

90.  20 

1700 

22.95 

6700 

90.45 

1700 

23-23 

6700 

9l-S7 

1800 

24.30 

6800 

91.80 

1800 

24.  60 

6800 

92-93 

1900 

25.65 

6900 

93-  J5 

1900 

25.97 

6900 

94-3° 

2000 

27.  00 

7000 

94.50 

2000 

27-33 

7000 

95-67 

2100 

28.35 

7100 

95.85 

2100 

28.70 

7100 

97- °3 

2200 

29.70 

7200 

97.20 

2200 

30.07 

7200 

98.  40 

2300 

3I-05 

7300 

98.55 

2300 

31-  43 

7300 

99-77 

2400 

32.40 

7400 

99.90 

2400 

32.80 

7400 

101.  13 

2500 

33-75 

7500 

101.  25 

2500 

34-  l7 

7500 

102. 50 

2600 

35-  10 

7600 

102.  60 

2600 

35-53 

7600 

103.87 

2700 

36-  45 

7700 

103.95 

2700 

36.90 

7700 

105.23 

2800 

37.80 

7800 

105.30 

2800 

38.27 

7800 

106.  60 

2900 

39-  15 

7900 

106. 65 

2900 

39.63 

7900 

107.97 

3000 

40.50 

8000 

108.  00 

3000 

41.  00 

8000 

io9-  33 

3100 

41.85 

8100 

I09- 35 

3100 

42-37 

8100 

ITO.  70 

3200 

43.20 

8200 

no.  70 

3200 

43-73 

8200 

I  12.  07 

3300 

44-55 

8300 

112.05 

3300 

45-  10 

8300 

IJ3-43 

3400 

45.90 

8400 

113.40 

3400 

46.47 

8400 

114.  80 

3500 

47.25 

8500 

114.75 

3500 

47-83 

8500 

116.  17 

3600 

48.60 

8600 

116. 10 

3600 

49.  20 

8600 

IX7-53 

3700 

49-95 

8700 

IJ7-45 

3700 

5°-57 

8700 

118.90 

3800 

51.30 

8800 

118.80 

3800 

51-  93 

8800 

120.  27 

3900 

52.65 

8900 

120.  15 

3900 

53-3° 

8900 

121. 63 

4000 

54.00 

9000 

121.  50 

4000 

54-67 

9000 

123.00 

4100 

55-35 

9100 

122.85 

4100 

56.03 

9100 

I24-37 

4200 

56.70 

9200 

124.  20 

4200 

57.40 

9200 

I25-73 

4300 

58.05 

9300 

l2S-SS 

4300 

58-77 

9300 

127. 10 

4400 

59.40 

9400 

126.  90 

4400 

60.  13 

9400 

128.47 

4500 

60.75 

9500 

128.25 

4500 

61.  50 

9500 

129.83 

4600 

6z.  10 

9600 

129. 60 

4600 

62.87 

9600 

131.  20 

4700 

63.45 

9700 

J3°-95 

4700 

64.23 

9700 

132.57 

4800 

64.80 

9800 

132.30 

4800 

65.  60 

9800 

J33-93 

4900 

66.  15 

9900 

r33-65 

4900 

66.97 

9900 

I35-3°- 

5000 

67.  50 

10000 

135.00 

5000 

68.33 

10000 

136.67 

45 


T—  2— 
3+  8+ 

83  Days. 

84   Days. 

| 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest 

Principal. 
5100 

Interest. 

"loo 

I.38 

5100 

7°-SS 

100 

I.  40 

71.40 

200 

2.77 

5200 

7I-93 

200 

2.  80 

5200 

72.80 

300 

4.  15 

5300 

73- 32 

300 

4.  20 

5300 

74.  20 

400 

5-  53 

5400 

74.70 

400 

5.  60 

5400 

75.60 

500 

6.  92 

5500 

76.08 

500 

7.  00 

5500 

77.00 

600 

8.  30 

5600 

77-47 

600 

8.40 

5600 

78.40 

700 

9.68 

5700 

78.85 

700 

9.80 

5700 

79.80 

800 

11.07 

5800 

80.  23 

800 

II.  20 

5800 

8l.  20 

900 

12.45 

5900 

81.62 

900 

12.  60 

5900 

82.60 

1000 

13-83 

6000 

83.00 

1000 

14.  00 

6000 

84.  00 

1100 

15.  22 

6100 

84.  38 

1100 

I5.4O 

6100 

85.40 

1200 

16.  60 

6200 

85-77 

1200 

16.  80 

6200 

86.80 

1300 

17.98 

6300 

87.15 

1300 

18.  20 

6300 

88.20 

1400 

19-  37 

6400 

88.53 

1400 

19.  60 

6400 

89.  60 

1500 

20.75 

6500 

89.92 

1500 

21.  OO 

6500 

91.  00 

1600 

22.  13 

6600 

91.30 

1600 

22.  40 

6600 

92.40 

1700 

23.52 

6700 

92.68 

1700 

23.80 

6700 

93.80 

1800 

24.90 

6800 

94.07 

1800 

25.  20 

6800 

95.  20 

1900 

26.  28 

6900 

95-45 

1900 

26.60 

6900 

96.  60 

2000 

27.67 

7000 

96.83 

2000 

28.  OO 

7000 

98.  00 

2100 

29.05 

7100 

98.  22 

2100. 

29.4O 

7100 

99.40 

2200 

3°-43 

7200 

99.  60 

2200 

30.80 

7200 

100.  80 

2300 

31.82 

7300 

100.  98 

2300 

32.  20 

7300 

102.  20 

2400 

33-2° 

7400 

102.37 

2400 

33.60 

7400 

103.60 

2500 

34.58 

7500 

*°3'75 

2500 

35.OO 

7500 

105. 00 

2600 

35-97 

7600 

105. 13 

2600 

36.4O 

7600 

106.  40 

2700 

37-35 

7700 

106.  52 

2700 

37.80 

7700 

107.  80 

2800 

38-73 

7800 

107.  90 

2800 

39.  20 

7800 

109. 20 

2900 

40.  12 

7900 

109.  28 

2900 

40.  60 

7900 

no.  60 

3000 

41.50 

8000 

no.  6j 

.  3000 

42.  OO 

8000 

112.  00 

3100 

42.88 

8100 

112.05 

3100 

43-40 

8100 

113.40 

3200 

44.  27 

8200 

JI3-  43 

3200 

44.  80 

8200 

114.  80 

3300 

45.65 

8300 

114.  82 

3300 

46.  20 

8300 

116.  20 

3400 

47- °3 

8400 

116.  20 

3400 

47.60 

8400 

117.  60 

3500 

48.42 

8500 

117.58 

3500 

49.  OO 

8500 

119.  00 

3600 

49.  80 

8600 

118.97 

3600 

5O.4O 

8600 

120.  40 

3700 

51.  18 

8700 

120.35 

3700 

51.  80 

8700 

121.  80 

3800 

52-  57 

8800 

121.73 

3800 

53.  20 

8800 

123.  20 

3900 

53-95 

8900 

123. 12 

3900 

54.60 

8900 

124.  60 

4000 

55-33 

9000 

124.50 

4000 

56.  OO 

9000 

126.  00 

4100 

56.  72 

9100 

125.88 

4100 

57.40 

9100 

127.40 

4200 

58.  10 

9200 

127.  27 

4200 

58.  80 

9200 

128.80 

4300 

59.48 

9300 

128.65 

4300 

60.  20 

9300 

130.  20 

4400 

60.  87 

9400 

130.03 

4400 

6l.  60 

9400 

131.60 

4500 

62.  25 

9500 

131.42 

4500 

63.  00 

9500 

133.00 

4600 

63.63 

9600 

132.80 

4600 

64.  40 

9600 

134.40 

4700 

65.  02 

9700 

134-18 

4700 

65.80 

9700 

135.80 

4800 

66.  40 

9800 

135.57 

4800 

6j.  20 

9800 

137.20 

1  4900 

67.78 

9900 

136.95 

4900 

68.60 

9900 

138.60 

1  5000 

69.  17 

10000 

138.33 

5000 

70.  00 

10000 

140.  00 

46 


7—  2— 
3+8+ 

85  Days. 

3+ 

86  Days. 

Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal . 

Interest. 

100 

1.42 

5100 

72.  25 

100 

1-43 

5100 

73-  I0 

200 

2.83 

5200 

73- 67 

200 

2.87 

5200 

74-53 

300 

4.25 

5300 

75.08 

300 

4-3° 

5300 

75-97 

400 

S.67 

5400 

76.50 

400 

5-73 

5400 

77-  40 

500 

7.08 

5500 

77.92 

500 

7-  l7 

5500 

78.83 

600 

8.50 

5600 

79-  33 

600 

8.60 

5600 

80.  27 

700 

9.92 

5700 

80.75 

700 

10.  03 

5700 

81.70 

800 

JI-33 

5800 

82.17 

800 

11.47 

5800 

83-13 

900 

12.75 

5900 

83.58 

900 

12.  90 

5900 

84-57 

1000 

14.17 

6000 

85.  00 

1000 

H- 33 

6000 

86.  00 

1100 

15.58 

6100 

86.42 

1100 

l5-77 

6100 

87-43 

1200 

17.  00 

6200 

87.83 

1200 

17.  20 

6200 

88.87 

1300 

18.42 

6300 

89.25 

1300 

18.63 

6300 

90.  30 

1400 

19.83 

6400 

90.67 

1400 

20.  07 

6400 

91-  73 

1500 

21.25 

6500 

92.  08 

1500 

21.  50 

'  6500 

93-  l7 

1600 

22.  67 

6600 

93-5° 

1600 

22.93 

6600 

94.  60 

1700 

24.  08 

6700 

94.92 

1700 

24-37 

6700 

96.03 

1800 

25.50 

6800 

96.33 

1800 

25.  80 

6800 

97-47 

1900 

26.  92 

6900 

97-75 

1900 

27.23 

6900 

98.  90 

2000 

28.33 

7000 

99.  17 

2000 

28.67 

7000 

100.  33 

2100 

29.75 

7100 

100.  58 

2100 

30.  10 

7100 

101.77 

2200 

31-  17 

7200 

102. 00 

2200 

3J-53 

7200 

103.  20 

2300 

32.58 

7300 

103.42 

2300 

32.97 

7300 

104.63 

2400 

34.00 

7400 

104.  83 

2400 

34-4° 

7400 

106.  07 

2500 

35.42 

7500 

106.  25 

2500 

35.83 

7500 

107.50 

2600 

36.83 

7600 

107.67 

2600 

37-  27 

7600 

108.93 

2700 

38.  25 

7700 

109.  08 

2700 

38.70 

7700 

110.37 

2800 

39.67 

7800 

110.  50 

2800 

4°.  13 

7800 

in. 80 

2900 

41.  08 

7900 

in. 92 

2900 

4*.  57 

7900 

II3-23 

3000 

42.50 

8000 

H3-33 

3000 

43.00 

8000 

114.67 

3100 

43.92 

8100 

iH-75 

3100 

44-43 

8100 

116.  10 

3200 

45-33 

8200 

116. 17 

3200 

45-87 

8200 

IJ7-53 

3300 

46.75 

8300 

117.58 

3300 

47-3° 

8300 

118.97 

3400 

48.17 

8400 

119. 00 

3400 

48.73 

8400 

120.  40 

3500 

49.58 

8500 

120.  42 

3500 

5°.  17 

8500 

121.83 

3600 

51.  00 

8600 

121.83 

3600 

51.  60 

8600 

123.27 

3700 

52.42 

8700 

123.  25 

3700 

53- °3 

8700 

124.70 

3800 

53-83 

8800 

124.67 

3800 

54-47 

8800 

126.13 

3900 

55.25 

8900 

126.  08 

3900 

55-9° 

8900 

l27-57 

4000 

56.67 

9000 

127.50 

4000 

57-33 

9000 

129.  00 

4100 

58.08 

9100 

128. 92 

4100 

58.77 

9100 

*Sa  43 

4200 

59.50 

9200 

I3°-33 

4200 

60.  20 

9200 

131.87 

4300 

60.  92 

9300 

I3I-75 

4300 

61.63 

9300 

I33-3° 

4400 

62.33 

9400 

I33-  l7 

4400 

63.07 

9400 

J34-  73 

4500 

63-75 

9500 

134.58 

4500 

64.50 

9500 

136.  17 

4600 

65-  17 

9600 

136.00 

4600 

65.93 

9600 

137.60 

4700 

66.58 

9700 

J37-42 

4700 

67.37 

9700 

l39-°3 

4800 

68.00 

9800 

138.83 

4800 

68.  80 

9800 

140. 47 

4900 

69.42 

9900 

140.  25 

4900 

70.23 

9900 

141.90 

5000 

70.83 

10000 

141.67 

5000 

71.67 

10000 

H3-33 

47 


1 

87   D 

AYS. 

7— 
3+ 

88   D 

AYS. 

!  Principal 

Interest 

Principal 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal 

Interest,  j 

100 

i-45 

5100 

73-95 

100 

i-47 

5100 

74-  80  1 

200 

2.  90 

5200 

75.40 

200 

2-93 

5200 

76.27  ! 

300 

4-35 

5300 

76.85 

300 

4.40 

5300 

77-73 

400 

5.80 

5400 

78.30 

400 

5.87 

5400 

79.  20 

500 

7-25 

5500 

79-75 

500 

7-33 

5500 

80.67 

600 

8.70 

5600 

81.  20 

600 

8.80 

5600 

82.13 

700 

10.  15 

5700 

82.65 

700 

10.  27 

5700 

83.60 

800 

1 1.  60 

5800 

84.  10 

800 

ll-73 

5800 

85.07 

900 

13-  °5 

5900 

85-55 

900 

13.  20 

5900 

86.53 

1000 

14.50 

6000 

87.  00 

1000 

14.67 

6000 

88.00 

1100 

15-95 

6100 

88.45 

1100 

16.  13 

6100 

89.47 

1200 

17.40 

6200 

89.  90 

1200 

17.  60 

6200 

9°-93 

1300 

18.85 

6300 

91-  35 

1300 

19.07 

6300 

92.40 

1400 

20.  30 

6400 

92.  80 

1400 

20.53 

6400 

93.87 

1500 

21.75 

6500 

94- 25 

1500 

22.  00 

6500 

95-  33 

1600 

23.  20 

6600 

95-7° 

1600 

23-47 

6600 

96.  80 

1700 

24.65 

6700 

97-  15 

1700 

24-93 

6700 

98.27 

1800 

26.  10 

6800 

98.60 

1800 

26.  40 

6800 

99-  73 

1900 

27-55 

6900 

100.  05 

1900 

27.87 

6900 

101.  20 

2000 

29.  00 

7000 

101.  50 

2000 

29-33 

7000 

102.  6j 

2100 

3°-45 

7100 

102.95 

2100 

30.80 

7100 

104.  13 

2200 

31.90 

7200 

104.  40 

2200 

32.27 

7200 

105.  60 

2300 

33-35 

7300 

105.85 

2300 

33-73 

7300 

107.07 

2400 

34.80 

7400 

107.  30 

2400 

35.20 

7400 

108.53 

2500 

36-25 

7500 

108.75 

2500 

36.67 

7500 

no.  00 

2600 

37-7° 

7600 

no.  20 

2600 

38.13 

7600 

in. 47 

2700 

39-  i5 

7700 

III. 65 

2700 

39.60 

7700 

112.93 

2800 

40.  60 

7800 

113.  10 

2800 

41.07 

7800 

114.40 

2900 

42.05 

7900 

114.55 

2900 

42-53 

7900 

115.87 

3000 

43-5o 

8000 

116.  00 

3000 

44.  00 

8000 

H7-33 

3100 

44-95 

8100 

117.45 

3100 

45-47 

8100 

118.80 

3200 

46.  40 

8200 

118. 90 

3200 

46-93 

8200 

120.  27 

3300 

47-^5 

8300 

120.  35 

3300 

48.  40 

8300 

121.73 

3400 

49-3° 

8400 

121.  80 

3400 

49.87 

8400 

123.  20 

3500 

50-75 

8500 

i23-25 

3500 

5J-33 

8500 

124.67 

3600 

52.  20 

8600 

124.70 

3600 

52.80 

8600 

126.  13 

3700 

53- 65 

8700 

126. 15 

3700 

54- 27 

8700 

127. 60 

3800 

55-  IO 

8800 

127. 60 

3800 

55-73 

8800 

129.07 

3900 

56-55 

8900 

129.  05 

3900 

57-  2° 

8900 

i3o-53 

4000 

58.  00 

9000 

130.  50 

4000 

58-67 

9000 

132.  00 

4100 

59-45 

9100 

131.95 

4100 

60.13 

9100 

133-47 

4200 

60.  90 

9200 

i33-4o 

4200 

61.60 

9200 

134-93 

4300 

62.35 

9300 

134-85 

4300 

63.07 

9300 

136.40 

4400 

63.80 

9400 

136.30 

4400 

64-53 

9400 

I37-87 

4500 

65.  25 

9500 

137-75 

4500 

66.  00 

9500 

139-33 

4600 

66.  70 

9600 

139.  20 

4600 

67.47 

9600 

140.  80 

4700 

68.  15 

9700 

140.  6^ 

4700 

68.93 

9700 

142.  27 

4800 

69.  60 

9800 

142.  10 

4800 

70.40 

9800 

H3-73 

4900 

71.05 

9900 

H3-55 

4900 

71.87 

9900 

145.20 

1  5000 

72.  50 

10000 

145.  00 

5000 

1  73-33 

10000 

146.67 

48 


7—  2— 
3+  8+ 

89   Days. 

90   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

I.48 

5100 

75-  65 

100 

I.50 

5100 

76-  5° 

200 

2.97 

5200 

77-  I3 

200 

3.00 

5200 

78.  00 

300 

4-45 

5300 

78.62 

300 

4.50 

5300 

79.  50 

400 

5-93 

5400 

80.  10 

400 

6.  00 

5400 

81.  00 

500 

7.42 

5500 

81.58 

500 

7.50 

5500 

82.50  J 

600 

8.90 

5600 

83.07 

600 

9.  00 

5600 

84.  00 

700 

10.  38 

5700 

84-55 

700 

10.  50 

5700 

85.50 

800 

11.87 

5800 

86.03 

800 

12.  00 

5800 

87.  00 

900 

13-35 

5900 

87.52 

900 

13.50 

5900 

88.50 

1000 

14.83 

6000 

89.  00 

1000 

15.  00 

6000 

90.  00 

1100 

16.  32 

6100 

90.  48 

1100 

16.  £0 

6100 

91.50 

1200 

17.80 

6200 

91.97 

1200 

18.  00 

6200 

93.  00 

1300 

19.  28 

6300 

93-45 

1300 

19.50 

6300 

94.  50 

1400 

20.77 

6400 

94-93 

1400 

21.  00 

6400 

96.  00 

1500 

22.  2C 

6500 

96.42 

1500 

22.  50 

6500 

97.50 

1600 

23-73 

6600 

97.90 

1600 

24.  00 

6600 

99.  00 

1700 

25.  22 

6700 

99- 38 

1700 

25.  50 

6700 

100.  50 

1800 

26.  70 

6800 

100.  87 

1800 

27.  00 

6800 

102.  00 

1900 

28.  18 

6900 

102.35 

1900 

28.50 

6900 

103.  50 

2000 

29.67 

7000 

103.83 

2000 

30.  00 

7000 

105.  00 

2100 

31. IC 

7100 

105.  32 

2100 

3x-5° 

7100 

106.  50 

2200 

32-63 

7200 

106.  80 

2200 

33-  °° 

7200 

108.  00 

2300 

34-  I2 

7300 

108.  28 

2300 

34-5° 

7300 

109.50 

2400 

35.60 

7400 

109.77 

2400 

36.  00 

7400 

in.  00 

2500 

37.08 

7500 

in. 25 

2500 

37-5° 

7500 

112. 50 

2600 

38.57 

7600 

112.73 

2600 

39.00 

7600 

114.  00 

2700 

40.05 

7700 

114.  22 

2700 

40.50 

7700 

115.50 

2800 

41-53 

7800 

115.70 

2800 

42.  00 

7800 

117.  00 

2900 

43.02 

7900 

117.  18 

2900 

43-  5° 

7900 

118.50 

3000 

44.50 

8000 

118.67 

3000 

45.00 

8000 

120.  00 

3100 

45.98 

8100 

120.  15 

3100 

46.50 

8100 

121.50 

3200 

47-47 

8200 

121.  63 

3200 

48.  00 

8200 

123. 00 

3300 

48.95 

8300 

123.  12 

3300 

49.50 

8300 

124.  50 

3400 

5o-43 

8400 

124.  60 

3400 

51.  00 

8400 

126.  00 

3500 

51.92 

8500 

126.08 

3500 

52.50 

8500 

127.50 

3600 

53-4o 

8600 

lz7-S7 

3600 

54.  00 

8600 

129.  00 

3700 

54.88 

8700 

129.05 

3700 

SS-  5° 

8700 

130.  50 

3800 

56.37 

8800 

J30-53 

3800 

57.00 

8800 

132.  00 

3900 

57- 85 

8900 

132.  02 

3900 

58.50 

8900 

I33-5° 

4000 

59-33 

9000 

J33-5o 

4000 

60.  00 

9000 

135.00 

4100 

60.  82 

9100 

134.98 

4100 

61.  50 

9100 

136.50 

4200 

62.  30 

9200 

x36-47 

4200 

63.  00 

9200 

138.  00 

4300 

63.78 

9300 

J37-95 

4300 

64.50 

9300 

139-S° 

4400 

65.27 

9400 

139-  43 

4400 

66.  00 

9400 

141.  00 

4500 

66.  7!; 

9500 

140.92 

4500 

6j.  50 

9500 

142.50 

4600 

68.23 

9600 

142.40 

4600 

6g.  00 

9600 

144.  00 

4700 

69.72 

9700 

143.88 

4700 

70.50 

9700 

145.50 

4800 

71.  20 

9800 

H5-37 

4800 

72.  00 

9800 

147.00 

4900 

72.68 

9900 

146.  85 

4900 

73-5° 

9900 

148.50 

5000 

74-  17 

10000 

H8.33  1 

5000 

75.00 

10000 

150.  00 

49 


7—  2— 
3+8+ 

91  Days. 

7— 
3+ 

92   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

I.52 

5100 

77-35 

100 

i-53 

5100 

78.  20 

200 

3-°3 

5200 

78.87 

200 

3-°7 

5200 

79-73 

300 

4-55 

5300 

80.38 

300 

4.  60 

5300 

81.  27 

400 

6.  07 

5400 

81.  90 

400 

6.  13 

5400 

82.80 

500 

7.j8 

5500 

83.42 

500 

7.67 

5500 

»4-33 

600 

9.  10 

5600 

84-93 

600 

9.  20 

5600 

85.87 

700 

10.  62 

5700 

86.45 

700 

10.73 

5700 

87.40 

800 

12.  13 

5800 

87-97 

800 

12.  27 

5800 

88.93 

900 

13.65 

5900 

89.48 

900 

13.80 

5900 

90.47 

1000 

15.17 

6000 

91.  00 

1000 

15-33 

6000 

92.  00 

1100 

16.68 

6100 

92.52 

1100 

16.87 

6100 

93-53 

1200 

18.  20 

6200 

94- °3 

1200 

18.40 

6200 

95-07 

1300 

19.72 

6300 

95-55 

1300 

!9-93 

6300 

96.  60 

1400 

21.  23 

6400 

97.07 

1400 

21.47 

6400 

98.13 

1500 

22.75 

6500 

98.58 

1500 

23.  00 

6500 

99.67 

1600 

24.27 

6600 

100.  10 

1600 

24-53 

6600 

101.  20 

1700 

25.78 

6700 

101.  62 

1700 

26.  07 

6700 

102.73 

1800 

27.30 

6800 

103-  l3 

1800 

27.  60 

6800 

104.  27 

1900 

28.82 

6900 

104.65 

1900 

29.  13 

6900 

105. 80 

2000 

3°-33 

7000 

106.  17 

2000 

30.67 

7000 

io7-33 

2100 

31.85 

7100 

107.68 

2100 

32.  20 

7100 

108.87 

2200 

33-37 

7200 

109.  20 

2200 

33-73 

7200 

1 1 0.  40 

2300 

34.88 

7300 

no.  72 

2300 

35- 27 

7300 

in. 93 

'  2400 

36.40 

7400 

112.23 

2400 

36.80 

7400 

^3-47 

2500 

37- 92 

7500 

H3-75 

2500 

38.33 

7500 

115.  00 

2600 

39-43 

7600 

115.  27 

2600 

39-  87 

7600 

116.53 

2700 

4°-  95 

7700 

116.78 

2700 

41.40 

7700 

118.07 

2800 

42-  47 

7800 

118.30 

2800 

42-93 

7800 

119. 60 

2900 

43- 98 

7900 

119.82 

2900 

44  47 

7900 

121.  13 

3000 

45-5° 

8000 

i21- 33 

3000 

46.  00 

8000 

122.  67 

3100 

47.02 

8100 

122.  85 

3100 

47-53 

8100 

124.  20 

3200 

48.53 

8200 

I24-37 

3200 

49.07 

8200 

I25-73 

3300 

50.  05 

8300 

125.88 

3300 

50.  60 

8300 

127.  27 

3400 

5i-  57 

8400 

127.40 

3400 

52.  13 

8400 

128.80 

3500 

53.08 

8500 

128.  92 

3500 

53-67 

8500 

I3o-33 

3600 

54.60 

8600 

i3°- 43 

3600 

55-  2o 

8600 

131.87 

3700 

56.  12 

8700 

l3l-95 

3700 

56-73 

8700 

I33-40 

3800 

57- 63 

8800 

I33-  47 

3800 

58.27 

8800 

134-93 

3900 

59-15 

8900 

134.98 

3900 

59.  80 

8900 

136.47 

4000 

60.  6j 

9000 

136.50 

4000 

6l-33 

9000 

138.  00 

4100 

62.  18 

9100 

138.02 

4100 

62.87 

9100 

J39-53 

4200 

63-7° 

9200 

J39-  53 

4200 

64.  40 

9200 

141.07 

4300 

65.  22 

9300 

141.05 

4300 

65-93 

9300 

142.  60 

4400 

66.73 

9400 

142.  57 

4400 

67.47 

9400 

H4-  J3 

4500 

68.  25 

9500 

144.  08 

4500 

69.  00 

9500 

145.67 

4600 

69.  77 

9600 

145.60 

4600 

7°-53 

9600 

147.  20 

4700 

71.  28 

9700 

147.  12 

4700 

72.07 

9700 

148.73 

4800 

72.  80 

9800 

148.63 

4800 

73.60 

9800 

150.27 

4900 

74- 32 

9900 

150.15 

4900 

75-  13 

9900 

151.80 

5000 

75-83 

10000 

151.67 

5000 

76.67 

10000 

J53-  33 

60 


1 

1 

93    $ 

'AYS. 

7— 

94  Days. 

Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

100 

i'SS 

5100 

79.05 

100 

*-57 

5100 

79.90 

200 

3-  IO 

5200 

80.60 

200 

3-  !3 

5200 

81.47 

300 

4.65 

5300 

82.15 

300 

4.70 

5300 

83.03 

400 

6.  20 

5400 

83.70 

400 

6.z7 

5400 

84.60 

500 

7-75 

5500 

85.  25 

500 

7.83 

5500 

86.  17 

600 

9.30 

5600 

86.80 

600 

9.40 

5600 

87-73 

700 

10.85 

5700 

88.35 

700 

10.97 

5700 

89.30 

800 

12.  40 

5800 

89.  90 

800 

12.53 

5800 

90.87 

900 

13-95 

5900 

91.45 

900 

14.  10 

5900 

92-43 

1000 

15.50 

6000 

93.00 

1000 

15.67 

6000 

94.  00 

1100 

17.05 

6100 

94-55 

1100 

17.  23 

6100 

95-57 

1200 

18.60 

6200 

96.  10 

1200 

18.80 

6200 

97-  13 

1300 

20.  15 

6300 

97- 6S 

1300 

20.37 

6300 

98.70 

1400 

21.  70 

6400 

99.  20 

1400 

21.93 

6400 

100.  27 

1500 

23.25 

6500 

100.75 

1500 

23.  50 

6500 

101.  83 

1600 

24.  80 

6600 

102.30 

1600 

'  25-°7 

6600 

103.40 

1700 

26.35 

6700 

103.85 

1700 

26.63 

6700 

104.97 

1800 

27.90 

6800 

105.40 

1800 

28.  20 

6800 

106.53 

1900 

29.45 

6900 

106.95 

1900 

29.77 

6900 

108.  10 

2000 

31.00 

7000 

108.  50 

2000 

31-  33 

7000 

109.67 

2100 

32-55 

7100 

no.  05 

2100 

32.90 

7100 

in.  23 

2200 

34-  IO 

7200 

in.  60 

2200 

34-47 

7200 

112.80 

2300 

35-65 

7300 

IJ3-  l5 

2300 

36-°3 

7300 

114-37 

2400 

37.20 

7400 

114.70 

2400 

37.60 

7400 

115-  93 

2500 

38.75 

7500 

116.  25 

2500 

39-  17 

7500 

117.50 

2600 

40.30 

7600 

117. 80 

2600 

4°-  73 

7600 

119.07 

2700 

41.85 

7700 

II9-35 

2700 

42.30 

7700 

120.  63 

2800 

43.40 

7800 

120.  90 

2800 

43.87 

7800 

122.  20 

2900 

44-95 

7900 

122.45 

2900 

45.43 

7900 

*23-77 

3000 

46.50 

8000 

124.  00 

3000 

47.00 

8000 

I25-33 

3100 

48.  05 

8100 

*25-55 

3100 

48.57 

8100 

126.  90 

3200 

49.  60 

8200 

127.  10 

3200 

5°-  J3 

8200 

128.47 

3300 

51.  15 

8300 

128.65 

3300 

51.70 

8300 

i3°-°3 

3400 

52.70 

8400 

130.  20 

3400 

53-  27 

8400 

131.  60 

3500 

54-25 

8500 

I3I-75 

3500 

54.83 

8500 

J33- 17 

3600 

55.8o 

8600 

I33-3o 

3600 

56.40 

8600 

r34-73 

3700 

57-35 

8700 

134.85 

3700 

57-97 

8700 

136.30 

3800 

58.90 

8800 

136.40 

3800 

59-53 

8800 

137.87 

3900 

60.45 

8900 

J37-95 

3900 

61.  10 

8900 

*39-43 

4000 

62.  00 

9000 

139.50 

4000 

62.67 

9000 

141.  00 

4100 

63.55 

9100 

141.05 

4100 

64.  23 

9100 

T42-57 

4200 

65.  10 

9200 

142.  60 

4200 

65.  80 

9200 

H4.  13 

4300 

66.65 

9300 

144.  15 

4300 

67-  37 

9300 

145.70 

4400 

68.  20 

9400 

145.70 

4400 

68.93 

9400 

147.  27 

4500 

69-75 

9500 

147.25 

4500 

7°-  50 

9500 

148.83 

4600 

7J-3° 

9600 

148.80 

4600 

72.07 

9600 

150.40 

4700 

72.85 

9700 

x5°-35 

4700 

73- 63 

9700 

i5I-97 

4800 

74.40 

9800 

151.90 

4800 

75.20 

98C0 

J53- 53 

4900 

75-95 

9900 

*53-45 

4900 

76-77 

9900 

155.  10 

5000 

77-5° 

10000 

155.00 

5000 

78.33 

10000 

156.67 

51 


i  7—  2— 

;  3+  8+ 

95   Days. 

96    Days. 

j  Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest 

Principal. 

Interest 

Principal. 

Interest 

"Too 

1-58 

5100 

80.75 

100 

I.  60 

5100 

81.60 

200 

3-  l7 

5200 

82.33 

200 

3.  20 

5200 

83.20 

300 

4-75 

5300 

83.92 

300 

4.80 

5300 

84.  80 

400 

6.33 

5400 

85.50 

400 

6.  40 

5400 

86.40 

500 

7.92 

5500 

87.08 

500 

8.00 

5500 

88.00 

600 

9.50 

5600 

88.67 

600 

9.  60 

5600 

89.60 

700 

11.08 

5700 

90.25 

700 

11.  20 

5700 

91.  20 

800 

12.  6j 

5800 

91.83 

800 

12.  80 

5800 

92.  80 

900 

14.25 

5900 

93.42 

900 

14.40 

5900 

94.40 

1000 

15.83 

6000 

95.00 

1000 

16.  00 

6000 

96.  00 

1100 

17.42 

6100 

96.58 

1100 

17.  60 

6100 

97.  60 

1200 

19.  00 

6200 

98.17 

1200 

19.  20 

6200 

99.  20 

1300 

20.58 

6300 

99-75 

1300 

20.  8c 

6300 

IOO.  80  1 

1400 

22.  17 

6400 

101.33 

1400 

22.  40 

6400 

102.  40 

1500 

23-75 

6500 

102.  92 

1500 

24.  00 

6500 

104.  00 

1600 

25-  33 

6600 

104.  50 

1600 

25.  60 

6600 

105.  60 

1700 

26.  92 

6700 

106.  08 

1700 

27.  20 

6700 

107.  20 

1800 

28.50 

6800 

107.67 

1800 

28.80 

6800 

108.  80 

'  1900 

30.  08 

6900 

109. 25 

1900 

30.40 

6900 

J IO.  40 

2000 

3l-67 

7000 

110.83 

2000 

32.00 

7000 

112.  OO 

2100 

33-  25 

7100 

112.  42 

2100 

33.60 

7100 

II3.  60 

2200 

34-83 

7200 

114.  00 

2200 

35.  20 

7200 

115. 20 

2300 

36.42 

7300 

115.58 

2300 

36.80 

7300 

II6.80 

2400 

38.00 

7400 

117.  17 

2400 

38.40 

7400 

Il8. 40 

2500 

39.58 

7500 

118.75 

2500 

40.  00 

7500 

120.  OO 

2600 

41.  17 

7600 

120.33 

2600 

41.  60 

7600 

121.  60 

2700 

42-75 

7700 

121.92 

2700 

43.  20 

7700 

I23.  20 

2800 

44-33 

7800 

123.50 

2800 

44.  80 

7800 

I24.  80 

2900 

45.92 

7900 

125.08 

2900 

46.  40 

7900 

126.  40 

3000 

47-5° 

8000 

126.67 

3000 

48.  00 

8000 

128. 00 

3100 

.  49.  08 

8100 

128. 25 

3100 

49.  60 

8100 

129.  60 

3200 

50.67 

8200 

129.83 

3200 

51.  20 

8200 

131.  20 

3300 

52.25 

8300 

131.42 

3300 

52.  80 

8300 

132.80 

3400 

53-83 

8400 

133.00 

3400 

54.40 

8400 

134.40 

3500 

55- 42 

8500 

134.58 

3500 

S6.  00 

8500 

136.  00 

3600 

57.00 

8600 

136. 17 

3600 

57.60 

8600 

137.60 

3700 

58.58 

8700 

J37-75 

3700 

59.20 

8700 

139.20 

3800 

60.  17 

8800 

J39-33 

3800 

60.80 

8800 

140.  80 

3900 

61.75 

8900 

140.92 

3900 

62.  40 

8900 

142.40 

4000 

63-33 

9000 

142.50 

4000 

64.  00 

9000 

144.  00 

4100 

64.92 

9100 

144. 08 

4100 

65.  60 

9100 

145. 60 

4200 

66.  50 

9200 

145.67 

4200 

67.  20 

9200 

147.20 

4300 

68,08 

9300 

147.  25 

4300 

68.80 

9300 

148.80 

4400 

69.67 

9400 

148.83 

4400 

70.40 

9400 

150.40 

4500 

71.25 

9500 

150.42 

4500 

72.  00 

9500 

152.  00 

4600 

72.83 

9600 

152.  00 

4600 

73.60 

9600 

153.60 

4700 

74.  42 

9700 

153-58 

4700 

75.20 

9700 

155.20 

4800 

76.00 

9800 

155-  V 

4800 

76.80 

9800 

156.80  1 

4900 

77-58 

9900 

156.75 

4900 

78.40 

9900 

158.40 

5000 

79.  17 

10000 

158.33 

5000 

80.  00 

10000 

160.  00 

52 


7—  2— 
3+8+ 

97  Days. 

7- 

3+ 

98   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

1.62 

5100 

82.  45 

100 

I.63 

5100 

83.30 

200 

3-23 

5200 

84.07 

200 

3-27 

5200 

84-93 

300 

4.85 

5300 

85.68 

300 

4.90 

5300 

86.57 

400 

6.47 

5400 

87.30 

400 

6.53 

5400 

88.  20 

500 

8.08 

5500 

88.92 

500 

8.17 

5500 

89.83 

600 

9.70 

5600 

90.53 

600 

9.80 

5600 

91.47 

700 

11.  32 

5700 

92.  15 

700 

n.43 

5700 

93.  10 

800 

12.93 

5800 

93-77 

800 

13.07 

5800 

94-73 

900 

14-55 

5900 

9S-  38 

900 

14.70 

5900 

96-  37 

1000 

16.  17 

6000 

97.00 

1000 

16.33 

6000 

98.  00 

1100 

17.78 

6100 

98.62 

1100 

17-  97 

6100 

99-63 

1200 

19.40 

6200 

100.  23 

1200 

19.  60 

6200 

101. 27 

1300 

21.  02 

6300 

101.85 

1300 

21.  23 

6300 

102.  90 

1400 

22.63 

6400 

103.47 

1400 

22.  87 

6400 

I04-53 

1500 

24.25 

6500 

105.  08 

1500 

24.50 

6500 

106.  17 

1600 

25.87 

6600 

106.  70 

1600 

26.  13 

6600 

107.  80 

1700 

27.48 

6700 

108.32 

1700 

27-77 

6700 

109.43 

1800 

29.  10 

6800 

109.93 

1800 

29.40 

6800 

in.  07 

1900 

3°-72 

6900 

in. 55 

1900 

3!-o3 

6900 

112.  70 

2000 

32-33 

7000 

113.  17 

2000 

32.67 

7000 

IJ4-33 

2100 

33-95 

7100 

114.78 

2100 

34-  3° 

7100 

115.97 

2200 

35-57 

7200 

116.  40 

2200 

35-93 

7200 

117. 60 

2300 

37-18 

7300 

118.02 

2300 

37-57 

7300 

119.  23 

2400 

38.80 

7400 

119.63 

2400 

39.  20 

7400 

120. 87 

2500 

40.42 

7500 

121.25 

2500 

40.83 

7500 

122. 50 

2600 

42.03 

7600 

122.87 

2600 

42.47 

7600 

124.  13 

2700 

43  65 

7700 

124.48 

2700 

44.  10 

7700 

12S-77 

2800 

45-27 

7800 

126.  10 

2800 

45-73 

7800 

127.40 

2900 

46.88 

7900 

127.72 

2900 

47-  37 

7900 

129.03 

3000 

48.50 

8000 

I29-33 

3000 
3100 

49.  00 

8000 

130.67 

3100 

50.  12 

8100 

130.95 

50.63 

8100 

^132.  3° 

3200 

5i-73 

8200 

I32-S7 

3200 

52.27 

8200 

x33-93 

3300 

53-35 

8300 

134.18 

3300 

53-90 

8300 

J35-57 

3400 

54-97 

8400 

135.80 

3400 

SS-  53 

8400 

137.  20 

3500 

56.58 

8500 

!37-42 

3500 

$7-  l7 

8500 

138.83  ! 

3600 

58.  20 

8600 

I39-  °3 

3600 

58.  80 

8600 

140.47 

3700 

59-82 

8700 

140.  6$ 

3700 

60.43 

8700 

142. 10 

3800 

61.43 

8800 

142.  27 

3800 

62.  07 

8800 

H3-73 

3900 

63.  05 

8900 

143.88 

3900 

63.70 

8900 

H5-37 

4000 

64.67 

9000 

145.50 

4000 

65-33 

9000 

147.  00 

4100 

66.28 

9100 

147.  12 

4100 

66.97 

9100 

148.63 

4200 

67.90 

9200 

148.73 

4200 

68.  60 

9200 

150.27 

4300 

69.52 

9300 

J5o.  35 

4300 

70-23 

9300 

151.90 

4400 

71.  13 

9400 

lS*-97 

4400 

71.87 

9400 

J53- 53 

4500 

72-75 

9500 

I53-58 

4500 

73-5° 

9500 

J55-I7 

4600 

74-37 

9600 

155.20 

4600 

7S-  M 

9600 

156.80 

4700 

75.98 

9700 

156.82 

4700 

76-77 

9700 

158.43 

4800 

77.60 

9800 

158.43 

4800 

78.40 

9800 

1 60.  07 

4900 

79.  22 

9900 

160.  05 

4900 

80.  03 

9900 

161.  70 

5000 

80.  83 

10000 

161.67 

5000 

81.67 

10000 

l*V  33 

53 


99   D 

AYS.        [ 

7— 
3+ 

100  Days. 

Principal. 

Interest 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

1.65 

5100 

84.15 

100 

I.67 

5100 

85.  00 

200 

3-  3° 

5200 

85.80 

200 

3-33 

5200 

86.67 

300 

4-95 

5300 

87-45 

300 

5.  00 

5300 

88.33 

400 

6.60 

5400 

89.  10  | 

400 

6.67 

5400 

90.  OO 

500 

8.25 

5500 

90.  7s 

500 

8.33 

5500 

91.67 

600 

9.90 

5600 

92.40 

600 

10.  00 

5600 

93-33 

700 

11.55 

5700 

94.05 

700 

11.  6j 

5700 

95.00 

800 

13.  20 

5800 

95.70 

800 

J3-33 

5800 

96.  6j 

900 

14.85 

5900 

97-35 

900 

15.  00 

5900 

98.33 

1000 

16.  50 

6000 

99.  00 

1000 

16.67 

6000 

100.  00 

1100 

18.15 

6100 

100.  6^ 

1100 

18.33 

6100 

101.  67 

1200 

19.  80 

6200 

102.30 

1200 

20.  00 

6200 

I03-33 

1300 

21.45 

6300 

io3-95 

1300 

21.  6j 

6300 

105.  00 

1400 

23.  10 

6400 

105. 60 

1400 

23-33 

6400 

106.  67 

1500 

24-75 

6500 

107.25 

1500 

25.  00 

6500 

>o8.33 

1600 

26.  40 

6600 

108. 90 

1600 

26.67 

6600 

no.  00 

1700 

28.05 

6700 

110.55 

1700 

*8.33 

6700 

in. 67 

1800 

29.70 

6800 

112.  20 

1800 

30.00 

6800 

"3-33 

1900 

31-  35 

6900 

113.85 

1900 

31.67 

6900 

115. 00 

2000 

33-  °° 

7000 

115.50 

2000 

33-33 

7000 

116.67 

2100 

34-65 

7100 

117.15 

2100 

35.00 

7100 

118.33 

2200 

36-3° 

7200 

118.80 

2200 

36.-67 

7200 

120.  00 

2300 

37-95 

7300 

120.45 

2300 

38.33 

7300 

121.  67 

2400 

39.60 

7400 

122.  10 

2400 

40.  00 

7400 

I23-33 

2500 

41.25 

7500 

I23-75 

2500 

41.67 

7500 

125.  00 

2600 

42.90 

7600 

125.40 

2600 

43-33 

7600 

126.67 

2700 

44-55 

7700 

127.05 

2700 

45.00 

7700 

128.33 

2800 

46.  20 

7800 

128.70 

2800 

46.67 

7800 

130.00 

2900 

47-85 

7900 

i3°-35 

2900 

48.33 

7900 

131.67 

3000 

49.50 

8000 

132.00 

3000 

50.  00 

8000 

!33-33 

3100 

,.51.15 

8100 

133.65 

3100 

51.67 

8100 

135.00 

3200 

52.  80 

8200 

135.30 

3200 

53-33 

8200 

136.67 

3300 

54-45 

8300 

136.95 

3300 

55.00 

8300 

138.33 

3400 

$6.  10 

8400 

138.60 

3400 

56.  67 

8400 

140.  00 

3500 

57-75 

8500 

140.  25 

3500 

58.33 

8500 

141.67 

3600 

59.40 

8600 

141.90 

3600 

60.  00 

8600 

H3-33 

3700 

61.  05 

8700 

H3-55 

3700 

61.67 

8700 

'145.00 

3800 

62.  70 

8800 

145.20 

3800 

63.33 

8800 

146.67 

3900 

64-  35 

8900 

146.  85 

3900 

65.  00 

8900 

148.33 

4000 

66.  00 

9000 

148.50 

4000 

66.67 

9000 

150.  00 

4100 

67.65 

9100 

150-  15 

4100 

68.33 

9100 

151.67 

4200 

69.30 

9200 

151,80 

4200 

70.  00 

9200 

153-33 

4300 

70.95 

9300 

J53-45 

4300 

71.67 

9300 

155.00 

4400 

72.  60 

9400 

155.1b 

4400 

73-33 

9400 

iS6.67 

4500 

74- 25 

9500 

156.75 

4500 

75.00 

9500 

158.33 

4600 

75.90 

9600 

158.40 

4600 

76.  6~j 

9600 

160.  00 

4700 

77-55 

9700 

160.  05 

4700 

78.33 

9700 

161.67 

4800 

79.20 

9800 

161.  70 

4800 

80.  00 

9800 

l63- 33 

4900 

80.85 

9900 

163.35 

4900 

81.67 

9900 

165. 00 

5000 

82.  50 

10000 

165.  00 

1  5000 

83.33 

10000 

166.  67 

54 


7—  2— 
3+8+ 

101   Days. 

102   Days. 

Principal 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 
5100 

Interest 

100 

i.68 

5100 

85.85 

100 

I.  70 

86.  70 

200 

3-37 

5200 

87.53 

200 

3-4° 

5200 

88.  40 

300 

5.05 

5300 

89.  22 

300 

5.  10 

5300 

90.  10 

400 

6.  73 

5400 

90.  90 

400 

6.80 

5400 

91.80 

500 

8.42 

5500 

92.58 

500 

8.50 

5500 

93-5° 

600 

10.  10 

5600 

94.  27 

600 

10.  20 

5600 

95.  20 

700 

11.  78 

5700 

95-95 

700 

II.  90 

5700 

96.  90 

800 

13*47 

5800 

97- 63 

800 

13.  60 

5800 

98.60 

900 

15.  15 

5900 

99-  32 

900 

15.  30 

5900 

100.  30 

1000 

16.83 

6000 

101.  00 

1000 

17.  00 

6000 

102.  00 

1100 

18.52 

6100 

102.68 

1100 

18. 70 

6100 

103.70 

1200 

20.  20 

6200 

104.  37 

1200 

20.  40 

6200 

105.  40 

1300 

21.88 

6300 

106.  05 

1300 

22.  IO 

6300 

107.  10 

1400 

23-57 

6400 

io7-73 

1400 

23.  80 

6400 

108.  80 

1500 

25.25 

6500 

109.42 

1500 

25.5O 

6500 

no.  50 

1600 

26.93 

6600 

in.  10 

1600 

27.  20 

6600 

112.  20 

1700 

28.62 

6700 

112.78 

1700 

28.  90 

6700 

113.90 

1800 

3°-3° 

6800 

114.47 

1800 

30.  60 

6800 

115. 60 

1900 

31.98 

6900 

116.  15 

1900 

32.  30 

6900 

117.30 

2000 

33- 67 

7000 

117.83 

2000 

34.OO 

7000 

119.  00 

2100 

35-35 

7100 

119.52 

2100 

35-7° 

7100 

120.  70 

2200 

37-03 

7200 

121.  20 

2200 

37-4° 

7200 

122.  40 

2300 

38.72 

7300 

122.  88 

2300 

39.  10 

7300 

124.  10 

2400 

40.  40 

7400 

124.57 

2400 

40.  80 

7400 

125.80 

2500 

42.  08 

7500 

126.  25 

2500 

42.  5° 

7500 

127.50 

2600 

43-77 

7600 

i27-93 

2600 

44.  2° 

7600 

129.  20 

2700 

45-45 

7700 

129.  62 

2700 

45.90 

7700 

130.90 

2800 

47-  l3 

7800 

I3I-3° 

2800 

47.60 

7800 

132.60 

2900 

48.  82 

7900 

132.98 

2900 

49-3° 

7900 

134.30 

3000 

50.50 

8000 

134.67 

3000 

51.  00 

8000 

136.  00 

3100 

52.  18 

8100 

I36-  35 

3100 

52.70 

8100 

137.70 

3200 

53-87 

8200 

138.03 

3200 

54.40 

8200 

139-4° 

3300 

55-55 

8300 

J39-72 

3300 

$6.  10 

8300 

141.  10 

3400 

57-  23 

8400 

141.40 

3400 

57.  80 

8400 

142.  80 

3500 

58.92 

8500 

143.08 

3500 

59.50 

8500 

144.  50 

3600 

60.  60 

8600 

H4-  77 

3600 

61.  20 

8600 

146.  20 

3700 

62.  28 

8700 

146.45 

3700 

62.  90 

8700 

147.90 

3800 

63-97 

8800 

148.  13 

3800 

64.  60 

8800 

149.  60 

3900 

65.65 

8900 

149. 82 

3900 

66.  30 

8900 

151. 30 

4000 

67-33 

9000 

151.50 

4000 

68.00 

9000 

153.00 

4100 

69.  02 

9100 

i53-i8 

4100 

69.70 

9100 

154.70 

4200 

70.70 

9200 

154.87 

4200 

71.40 

9200 

156.40 

4300 

72.38 

93.00 

156.55 

4300 

73.  10 

9300 

158.  10 

4400 

74-07 

9400 

158.23 

4400 

74.80 

9400 

159.80 

4500 

75-75 

9500 

159.92 

4500 

76.50 

9500 

161.  50 

4600 

77-43 

9600 

161.  60 

4600 

78.  20 

9600 

163.  20 

4700 

79.  12 

9700 

163.28 

4700 

79.90 

9700 

164.  90 

4800 

80.80 

9800 

164.97 

4800 

81.  60 

9800 

166.  60 

4900 

82.48 

9900 

166.6s 

4900 
1  5000 

83.30 

9900 

168.  30 

5000 

84.  17 

10000 

168.33  1 

8f.  00 

10000 

170.  00 

65 


|:_2- 

;  3+  S+ 

103   Days. 

3+ 

104  Days. 

Y:z:\-± 

I::.-:reit. 

Fr:c::il. 

h-irat 

Friiq:!. 

hriresL 

Prii:-ipal.   Interest 

100 

I.72 

5100 

87-  ss 

100 

i-73 

5100 

88.40 

200 

3-43 

5200 

89.27 

200 

3-47 

5200 

90. 13 

300 

5-  lS 

5300 

90.  98 

300 

5.20 

5300 

91.87 

400 

6.  87 

5400 

92.70 

400 

6-93 

5400 

93.60 

500 

8.58 

5500 

94.42 

500 

8.67 

5500 

9S-  33 

600 

10.  30 

5600 

96. 13 

600 

10.  40 

5600 

97- °7 

700 

T2.  02 

5700 

97-  85 

700 

12.  13 

5700 

98.80 

800 

13-73 

5800 

99-  S7 

800 

13.87 

5800 

100.  53 

900 

15-45 

5000 

101.  28 

900 

15.  60 

5900 

102.  27 

1000 

I7.  I7 

6000 

103.  00 

1000 

*7-33 

6000 

104. 00 

1100 

18.88 

6100 

104.  72 

1100 

19.07 

6100 

I05-73 

1200 

20.  60 

6200 

106.43 

1200 

20.  80 

6200 

107.47 

1300 

22.  32 

6300 

108.  15 

1300 

22.53 

6300 

109.  20 

1400 

24.O3 

6400 

109.87 

1400 

24.  27 

6400 

110.93 

1500 

25-  7S 

6500 

in. 58 

1500 

26.  CO 

6500 

112.  67 

1600 

27-47 

6600 

IX3-3° 

1600 

27-73 

6600 

114.40 

1700 

29.  18 

6700 

115.  02 

1700 

29-47 

6700 

116.  13 

1800 

30.90 

6800  116. 73 

1800 

31.  20 

6800 

117.87 

1900 

32.  62 

6900 

118.45 

1900 

32-93 

6900 

119.  60 

2000 

34-33 

7000 

120.  17 

2000 

34-67 

7000 

12!. 33 

2100 

36.  05 

7100 

121.88 

2100 

36.40 

7100 

I23.O7 

2200 

37-77 

7200 

123.  60 

2200 

38.13 

7200 

I24.  80 

2300 

39-48 

7300 

125.32 

2300 

39.  87 

7300 

I26.53 

2400 

41.  20 

7400 

127.03 

2400 

41.  60 

7400 

128.  27 

2500 

42.92 

7500 

128.75 

2500 

43-33 

7500 

I3O.OO 

2600 

44- 63 

7600 

i3°-47 

2600 

45-07 

7600 

131-  73 

2700 

46-  35 

7700 

132.  18 

2700 

46.  80 

7700 

x33-47 

2800 

48.07 

7S00 

133-9° 

2800 

48.53 

7800 

135.20 

2900 

49-  /"8 

7900 

135.62 

2900 

50.  27 

7900 

136.93 

3000 

51.50 

8000 

I37-33 

3000 

52.  00 

8000 

138.67 

3100 

53.22 

8100 

139.05 

3100 

53-73 

8100 

140.40 

3200 

54-93 

8200 

140.77 

3200 

SS-  47 

8200 

142.  13 

3300 

56.  65 

8300 

142.48 

3300 

57.20 

8300 

143.87 

3400 

58.37 

8400 

144.  20 

3400 

58.93 

8400 

145.60 

3500 

60.08 

8500 

145.92 

3500 

60.  6j 

8500 

x47-  33 

3600 

61.80 

8600 

147.  61 

3600 

62.  40 

8600 

149.  07 

3700 

63.52 

8700 

J49-  35 

3700 

64-  13 

8700 

150. 80 

3800 

65.  23 

8S00 

151.07 

3800 

65.87 

SS00 

if*- 53 

3900 

66.  95 

8900 

152.78 

3900 

67.60 

8900 

154-  *7 

4000 

68.  6j 

9000 

154.  50 

4000 

69-  33 

9000 

156.  00 

4100 

70.38 

9100 

156.  22 

4100 

71.07 

9100 

157- 73 

4200 

72. 10 

9200 

J57-93 

4200 

72.80 

9200 

159-47  1 

4300 

73.  82 

9300 

159.65 

4300 

74-53 

9300 

161.20 

4400 

75-  S3 

9400 

161.37 

440Q 

-6.  2J 

9400 

162.93 

1  4500 

77-  2S 

9500 

163.  c3 

4500 

78.00 

9500 

164.  67 

j  4600 

78-97 

9600 

164.80 

4600 

79-73 

9600 

166.  40 

j  4700 

80.68 

9700 

166.52 

4700 

8i.47 

9700 

168.13 

!  4800 

82.  40 

9800 

168.  23 

4800 

83.  20 

9800 

169.87  ! 

1  4900 

84.  12 

9900 

169.95 

4900 

84.93 

9900 

171.60  ' 

i  5000 

85.83 

10000 

171.67 

5000 

86.67 

10000 

173-33 

00 


105   Days. 

7— 
3+ 

106   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

ws 

-5100 

89-25 

100 

l-77 

5100 

90.  IO 

200 

3-5° 

5200 

91.  00 

200 

3-53 

5200 

91.87 

300 

5.25 

5300 

92-75 

300 

5-  3° 

5300 

93- 63 

400 

7.  00 

5400 

94.50 

400 

7.07 

5400 

95.40 

500 

8.75 

5500 

o6\  25 

500 

8.83 

5500 

97-  J7 

600 

10.  50 

5600 

98.  00 

600 

10.  60 

5600 

98.93 

700 

12.  25 

5700 

99-75 

700 

12.37 

5700 

100.  70 

800 

14.  00 

5800 

101.  50 

800 

H-  l3 

5800 

102.47 

900 

+  5-75 

5900 

103.25 

900 

15.90 

5900 

104.  23 

1000 

17.50 

6000 

105.  00 

1000 

17.67 

6000 

106.  00 

1100 

19.  25 

6100 

106.75 

1100 

J9-43 

6100 

107. yy 

1200 

21.  00 

6200 

108.  50 

1200 

21.  20 

6200 

109.  53 

1300 

22.75 

6300 

no.  25 

1300 

22.97 

6300 

in.  30 

1400 

24.50 

6400 

112.  OO 

1400 

24-73 

6400 

113.07 

1500 

26.  25 

6500 

H3-7& 

1500 

26.  50 

6500 

114.83 

1600 

28.  00 

6600 

115.50 

1600 

28.  27 

6600 

116.  60 

1700 

29.75 

6700 

117.25 

1700 

30.03 

6700 

118.37 

1800 

3*-5° 

6800 

119.  00 

1800 

31.80 

6800 

120.  13 

1900 

33- 25 

6900 

120.75 

1900 

33-57 

6900 

121.  90 

2000 

35.00 

7000 

122. 50 

2000 

35-33 

7000 

123.67 

2100 

36-75 

7100 

124.25 

2100 

37.  10 

7100 

125  43 

2200 

38.50 

7200 

126.  00 

2200 

38.87 

7200 

127. 20 

2300 

40.25 

7300 

^7-75 

2300 

40.63 

7300 

128.97 

2400 

42.  00 

7400 

129.50 

2400 

42.40 

7400 

I3°-73 

2500 

43-75 

7500 

131.25 

2500 

44.  17 

7500 

132.50 

2600 

45-5o 

7600 

133.00 

2600 

45-93 

7600 

J34-  27 

2700 

47- 25 

7700 

J34- 75 

2700 

47.70 

7700 

136.03 

2800 

49.  00 

7800 

136.50 

2800 

49-47 

7800 

137.80 

2900 

5o-75 

7900 

138.25 

2900 

51-  23 

7900 

*39-  57 

3000 

52.50 

8000 

140.  00 

3000 

53.00 

8000 

Hi- 33 

3100 

54-25 

8100 

i4i-75 

3100 

54-77 

8100 

143.  10 

3200 

$6.  00 

8200 

143-50 

3200 

56.53 

8200 

144.  87 

3300 

57-75 

8300 

145.25 

3300 

58.30 

8300 

146.  63 

3400 

59.50 

8400 

147.00 

3400 

60.  07 

8400 

148.  40 

3500 

61.25 

8500 

148.75 

3500 

61.83 

8500 

150. 17 

3600 

63.  00 

8600 

150.50 

3600 

63.  60 

8600 

I5I-93 

3700 

64-75 

8700 

152.  25 

3700 

65-  37 

8700 

I53-  7° 

3800 

66.  50 

8800 

154.00 

3800 

67-  13 

8800 

J55-47 

3900 

68.25 

8900 

155-75 

3900 

68.90 

8900 

*57-23 

4000 

70.  00 

9000 

157.50 

4000 

70.67 

9000 

159.00 

4100 

71-75 

9100 

159.  25 

4100 

72-43 

9100 

160.77 

4200 

73-5o 

9200 

161.  00 

4200 

74.20 

9200 

162.53 

4300 

75-*5 

9300 

162.75 

4300 

75-97 

9300 

164.  30 

4400 

77.00 

9400 

164.50 

4400 

77-73 

9400 

166.  07 

4500 

7%-75 

9500 

166.  25 

4500 

79.50 

9500 

167.83 

4600 

80.  50 

9600 

168.00 

4600 

81.27 

9600 

169.  60 

4700 

82.  25 

9700 

169.75 

4700 

83.03 

9700 

I7I-37 

4800 

84.  00 

9800 

171.50 

4800 

84.80 

9800 

J73-  13 

4900 

85-75 

9900 

l73-  z5 

4900 

86.57 

9900 

174.90 

5000 

87.50 

10000 

175.00 

5000 

88.33 

10000 

iy6.6y 

57 


7—  2— 
3+8+ 

107  Days. 

108   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest 

100 

I.78 

5100 

90.95 

100 

I.  80* 

5100 

91.  80 

200 

3-57 

5200 

92.73 

200 

3.60 

5200 

93.60 

300 

5-35 

5300 

94.52 

300 

5.40 

5300 

95.40 

400 

1-H 

5400 

96.  30 

400 

7.20 

5400 

97.20 

500 

8.92 

5500 

98.08 

500 

9.  OO 

5500 

99.  00 

600 

10.  70 

5600 

99.87 

600 

10.  80 

5600 

IOO.  80 

700 

12.48 

5700 

101.  6$ 

700 

12.  60 

5700 

102.  60 

800 

14.27 

5800 

103.43 

800 

I4.4O 

5800 

104.  40 

900 

16.  05 

5900 

105.  22 

900 

l6.  20 

5900 

106.  20 

1000 

17.83 

6000 

107.  00 

1000 

l8.  OO 

6000 

108.  00 

1100 

19.  62 

6100 

108.78 

1100 

19.  80 

6100 

109.  80 

1200 

21.  40 

6200 

110.57 

1200 

21.  60 

6200 

III. 60 

1300 

23. 18 

6300 

112.35 

1300 

23.4O 

6300 

113.40 

1400 

24.97 

6400 

114.  13 

1400 

25.  20 

6400 

II5. 20 

1500 

26.75 

6500 

115.92 

1500 

27.  00 

6500 

II7.  OO 

1600 

28.53 

6600 

117.70 

1600 

28.80 

6600 

Il8.8o 

1700 

3°-32  ' 

6700 

119.  48 

1700 

3O.60 

6700 

I20. 60 

1800 

32.  10 

6800 

121.  27 

1800 

32.40 

6800 

12  2.  40 

1900 

33.88 

6900 

123.05 

1900 

34. 20 

6900 

I24.  20 

2000 

35- 67 

7000 

124.83 

2000 

36.  00 

7000 

126.  OO 

2100 

37-45 

7100 

126.62 

2100 

37-8o 

7100 

I27.80 

2200 

39-  23 

7200 

128.  40 

2200 

39.60 

7200 

I29. 60 

2300 

41.  02 

7300 

130.18 

2300 

41.40 

7300 

I3I.4O 

2400 

42.  80 

7400 

i3J-97 

2400 

43.20 

7400 

133.20 

2500 

44.58 

7500 

133-75 

2500 

45.00 

7500 

I35.OO 

2600 

4^37 

7600 

135-53 

2600 

46.80 

7600 

I36.80 

2700 

48.15 

7700 

137*  32 

2700 

48.60 

7700 

I38.60 

2800 

49-93 

7800 

139. 10 

2800 

50.40 

7800 

I4O.  40 

2900 

51.72 

7900 

140.  88 

2900 

52.  20 

7900 

I42.  20 

3000 

53-5° 

8000 

142.  67 

3000 

54.00 

8000 

144.  00 

3100 

55.28 

8100 

144-45 

3100 

55.80 

8100 

145.80 

3200 

57- °7 

8200 

146.23 

3200 

57.60 

8200 

I47.60 

3300 

58.85 

8300 

148.  02 

3300 

59.40 

8300 

I49.4O 

3400 

60.  63 

8400 

149.  80 

3400 

61.  20 

8400 

151.  20 

3500 

62.  42 

8500 

151.58 

3500 

63.  00 

8500 

I53.OO 

3600 

64.  20 

8600 

153-37 

3600 

64.80 

8600 

I54.80 

3700 

65.98 

8700 

155-  15 

3700 

66.60 

8700 

I56.  60 

3800 

67'77 

8800 

156.93 

3800 

68.40 

8800 

I58.4O 

3900 

69'55 

8900 

158.72 

3900 

70.  20 

8900 

l6o.  20 

4000 

71-  33 

9000 

160.  50 

4000 

72.  00 

9000 

162.  00 

4100 

73-  I2 

9100 

162.  28 

4100 

73.80 

9100 

163.80 

4200 

74.90 

9200 

164.07 

4200 

75.60 

9200 

165.  60 

4300 

76.68 

9300 

165.85 

4300 

77.40 

9300 

167.40 

4400 

78.47 

9400 

167.63 

4400 

79.20 

9400 

169. 20 

4500 

80.  25 

9500 

169.42 

4500 

8 1.  00 

9500 

1 7 1 .  00 

4600 

82.03 

9600 

171. 20 

4600 

82.80 

9600 

172.80 

4700 

83.82 

9700 

172.98 

4700 

84.60 

9700 

174.60 

4800 

85.  60 

9800 

174-77 

4800 

86.40 

9800 

176.40 

4900 

87.38 

9900 

J76-55 

4900 

88.  20 

9900 

178.  20 

5000 

89.17 

10000 

178.33 

5000 

90.  00 

10000 

180.  00 

58 


7—2— 
3+8+ 

109  Days. 

3+ 

110   Days. 

J  Principal 

Interest. 

Principal 

Interest. 

Principal 

Interest. 

Principal 

Interest. 

100 

I.82 

5100 

92.65 

100 

I.83 

5100 

93-5° 

200 

3-63 

5200 

94-47 

200 

3-67 

5200 

95-  33 

300 

5-45 

5300 

96.  28 

300 

5.50 

5300 

97-  17 

400 

7.27 

5400 

98.  10 

400 

7-33 

5400 

99.  00 

500 

9.08 

5500 

99.92 

500 

9-  17 

5500 

100. 83 

600 

10.  90 

5600 

101.73 

600 

n.  00 

5600 

102.  67 

700 

12.  72 

5700 

I03-55 

700 

12.83 

5700 

104.50 

800 

14-53 

5800 

I05-37 

800 

14.67 

5800 

106.33 

900 

l6-35 

5900 

107.  18 

900 

16.  50 

5900 

108. 17 

1000 

18.  17 

6000 

109.  00 

1000 

18.33 

6000 

no.  00 

1100 

19.98 

6100 

no.  82 

1100 

20.  17 

6100 

in.  83 

1200 

21.80 

6200 

112.  6^ 

1200 

22.  00 

6200 

113.67 

1300 

23.62 

6300 

114.45 

1300 

23-83 

6300 

115.50 

1400 

25-43 

6400 

116.  27 

1400 

25.67 

6400 

I]t7-  33 

1500 

27.25 

6500 

118.08 

1500 

27.50 

6500 

119. 17 

1600 

29.07 

6600 

119.90 

1600 

29-33 

6600 

121.  00 

1700 

30.88 

6700 

121.  72 

1700 

3I-I7 

6700 

122.  83 

1800 

32-7° 

6800 

I23-53 

1800 

33- °° 

6800 

124.67 

1900 

34- 52 

6900 

I25-35 

1900 

34-83 

6900 

126.  50 

2000 

36-33 

7000 

127.17 

2000 

36.67 

7000 

128.33 

2100 

38.15 

7100 

128.98 

2100 

38.50 

7100 

130.  17 

2200 

39-97 

7200 

130.  80 

2200 

4°.  33 

7200 

132.  00 

2300 

41.78 

7300 

132.  62 

2300 

42.  17 

7300 

133-83 

2400 

43.60 

7400 

I34-  43 

2400 

44.  00 

7400 

J35-  67 

2500 

45.42 

7500 

136.25 

2500 

45.83 

7500 

137-50 

2600 

47- 23 

7600 

138.07 

2600 

47.67 

7600 

J39-33 

2700 

49.05 

7700 

139.88 

2700 

49.50 

7700 

141.  17 

2800 

50.87 

7800 

141.70 

2800 

5i-  33 

7800 

143.00 

2900 

52.68 

7900 

H3.52 

2900 

53-  l7 

7900 

144.  83 

3000 

54.5o 

8000 

H5-33 

3000 

55.00 

8000 

146.67 

3100 

5^32 

8100 

H7-  15 

3100 

56.83 

8100 

148.50 

3200 

58.13 

8200 

148.97 

3200 

58.67 

8200 

J5o.  33 

3300 

59-  95 

8300 

150.78 

3300 

6o..5o 

8300 

152.  17 

3400 

61.77 

8400 

152.  60 

3400 

62.33 

8400 

154.00 

3500 

63.58 

8500 

154.42 

3500 

64.  17 

8500 

155.83 

3600 

65.40 

8600 

156.23 

3600 

66.  00 

8600 

i5j.67 

3700 

67.  22 

8700 

158.05 

3700 

67.83 

8700 

159.50 

3800 

69.03 

8800 

159.87 

3800 

69.6j 

8800 

161.33 

3900 

70.85 

8900 

161.68 

3900 

71.50 

8900 

163.  17 

4000 

72.67 

9000 

163.50 

4000 

73-33 

9000 

165.  00 

4100 

74.48 

9100 

165.32 

4100 

7S-  17 

9100 

166.83 

4200 

76.30 

9200 

167. 13 

4200 

77.00 

9200 

168.67 

4300 

78.  12 

9300 

168.95 

4300 

78.83 

9300 

170.50 

4400 

79-93 

9400 

170.77 

4400 

80.67 

9400 

l72-  33 

4500 

81.75 

9500 

172.58 

4500 

82.50 

9500 

I74-i7 

4600 

83.57 

9600 

174.40 

4600 

84.33 

9600 

176.  00 

4700 

85-38 

9700 

176.  22 

4700 

86.  17 

9700 

177.83 

4800 

87.  20 

9800 

178.03 

4800 

88.00 

9800 

179.67 

4900 

89.  02 

9900 

179.85 
181.67  1 

4900 

89.83 

9900 

181.50 

5000 

90.83 

10000 

5000 

91.67 

10000 

183-33 

59 


Ill   Days. 

7— 
3+ 

112   Days. 

Principal. 
100 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

1.85 

5100 

94-  35 

100 

I.87 

5100 

95.20 

200 

3.70 

5200 

96.  20 

200 

3-73 

5200 

97.07 

300 

5-55 

5300 

98.05 

300 

5.  60 

5300 

98.93 

400 

7.40 

5400 

99.90 

400 

7-47 

5400 

IOO.  80 

500 

9.25 

5500 

101. 7s 

500 

9-33 

5500 

102. 6y 

600 

11.  10 

5600 

103.60 

600 

11.  20 

5600 

104.  S3 

700 

12.95 

5700 

105.45 

700 

13.07 

5700 

106.  40 

800 

14.  80 

5800 

107.30 

800 

H.93 

5800 

108.27 

900 

16.65 

5900 

109.  15 

900 

16.80 

5900 

no.  13 

1000 

18.50 

6000 

11 1.  00 

1000 

18.67 

6000 

1 12.  00 

1100 

20.35 

6100 

112.  85 

1100 

20.53 

6100 

113.87 

1200 

22.  20 

6200 

114.70 

1200 

22.  40 

6200 

115-73 

1300 

24.05 

6300 

116.55 

1300 

24.  27 

6300 

1 17.  60 

1400 

25.90 

6400 

118.  40 

1400 

26.  13 

6400 

119.47 

1500 

27-7S 

6500 

120. 25 

1500 

28.  00 

6500 

i21-  33 

1600 

29.  60 

6600 

122.  10 

1600 

29.87 

6600 

123.  20 

1700 

31-  45 

6700 

i23-95 

1700 

31-  73 

6700 

125.07 

1800 

33-  3° 

6800 

125. 80 

1800 

33-6o 

6800 

126.93 

1900 

35-15 

6900 

127.65 

1900 

35-47 

6900 

128.  80 

2000 

37.00 

7000 

129.50 

2000 

37-33 

7000 

130.67 

2100 

38.85 

7100 

i3T-35 

2100 

39.  20 

7100 

i32-53 

2200 

40.70 

7200 

133.  20 

2200 

41.07 

7200 

134.40 

2300 

42-55 

7300 

J35.°5 

2300 

42-93 

7300 

136.  27 

2400 

44.40 

7400 

136.90 

2400 

44.  80 

7400 

138.13 

2500 

46.25 

7500 

138.75 

2500 

46.67 

7500 

140.  00 

2600 

48.  10 

7600 

140.  60 

2600 

48.53 

7600 

141.87 

2700 

49-95 

7700 

142.45 

2700 

50.  40 

7700 

H3.73 

2800 

51.  80 

7800 

144.  30 

2800 

52.27 

7800 

145.60 

2900 

53-65 

7900 

146.  15 

2900 

54-  13 

7900 

H7-47 

3000 

55-5° 

8000 

148.  00 

3000 

^6.  00 

8000 

H9-33 

3100 

57-35 

8100 

149.  85 

3100 
3200 

57- 87 

8100 

151.  20 

3200 

59.20 

8200 

151.70 

S9-73 

8200 

153- °7 

3300 

61.  05 

8300 

153- 55 

3300 

61.60 

8300 

154-93 

3400 

62.  90 

8400 

155.40 

3400 

63-47 

8400 

156.  80 

3500 

64.75 

8500 

157-  25 

3500 

65-33 

8500 

158.67 

3600 

66.60 

8600 

159.  10 

3600 

6"/.  20 

8600 

160.53 

3700 

68.45 

8700 

160.95 

3700 

69.07 

8700 

162.  40 

3800 

70.  30 

8800 

162.  80 

3800 

7°-93 

8800 

164.  27 

3900 

72.  15 

8900 

164.65 

3900 

72.80 

8900 

166.  13 

4000 

74.00 

9000 

166.  50 

4000 

74-67 

9000 

168.00 

4100 

75-  85 

9100 

168.35 

4100 

76.53 

9100 

169.87 

4200 

77.70 

9200 

170.  20 

4200 

78.40 

9200 

J7i-73 

4300 

79-55 

9300 

172.05 

4300 

80.  27 

9300 

173.60 

4400 

81.  40 

9400 

*73-9° 

4400 

82.  13 

9400 

J75-47 

4500 

83.25 

9500 

J75-75 

4500 

84.  00 

9500 

l77-  33 

4600 

85.  10 

9600 

177.60 

4600 

85.87 

9600 

179.20 

4700 

86.95 

9700 

x79-45 

4700 

87-73 

9700 

181.07 

4800 

88.  80 

9800 

181.30 

4800 

89.60 

9800 

182.93 

4900 

90.65 

9900 

183.15 

4900 

91.47 

9900 

184.  80 

5000 

92.  50 

lOOCO 

185.  00 

5000 

93-  33 

10000 

186.67 

60 


7—  2— 
3+8+ 

113  Days. 

114   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

i.88 

5100 

96.05 

100 

I.  90 

5100 

96.  90 

200 

3-77 

5200 

97-93 

200 

3.  80 

5200 

98.  80 

300 

$.6$ 

5300 

99.82 

300 

5.70 

5300 

IOO.  70 

400 

7-  53 

5400 

101.  70 

400 

7.  60  1 

5400 

102.  60 

500 

9.42 

5500 

103.58 

500 

9.50 

5500 

104.50 

600 

11.  30 

5600 

105.  47 

600 

II.  40 

5600 

106.  40 

700 

13.  18 

5700 

io7-35 

700 

l3<  3° 

5700 

108.  30 

800 

15.07 

5800 

109.  23 

800 

15.  20 

5800 

no.  20 

900 

16.95 

5900 

in.  12 

900 

17.  10 

5900 

112.  IO 

1000 

18.83 

6000 

113.00 

1000 

19.  00 

6000 

114.  00 

1100 

20.  72 

6100 

114.  88 

1100 

20.  90 

6100 

115.90 

1200 

22.  60 

6200 

116.77 

1200 

22.80 

6200 

117.80 

1300 

24.48 

6300 

118.65 

1300 

24..  70 

6300 

119.70 

1400 

26.37 

6400 

120.53 

1400 

26.  60 

6400 

•  121.  60 

1500 

28.  25 

6500 

122.42 

1500 
1600 

28.50 

6500 

I23.5O 

1600 

30.  13 

6600 

124.30 

30.40 

6600 

I25.4O 

1700 

32.02 

6700 

126.  18 

1700 

32-  3° 

6700 

I27.3O 

1800 

33-9° 

6800 

128.07 

1800 

34.20 

6800 

I29. 20 

1900 

35-78 

6900 

129.95 

1900 

36.  10 

6900 

131.  10 

2000 

37- 67 

7000 

131.83 

2000 

38.  00 

7000 

133- °° 

2100 

39.55 

7100 

!33-72 

2100 

39.90 

7100 

I34.9O 

2200 

41.43 

7200 

135.60 

2200 

41.  80 

7200 

I36.80 

2300 

43- 32 

7300 

137.48 

2300 

43-7° 

7300 

I38.7O 

2400 

45-  2° 

7400 

J39-37 

2400 

45.60 

7400 

I40.  60 

2500 

47.08 

7500 

141.  25 

2500 

47.  50 

7500 

I42.5O 

2600 

48.97 

7600 

H3-I3 

2600 

49.40 

7600 

I44.4O 

2700 

50.85 

7700 

145.02 

2700 

5I-3° 

7700 

I46.  30 

2800 

52-73 

7800 

146.90 

2800 

53- 2° 

7800 

I48.  20 

2900 

54.62 

7900 

148.78 

2900 

55.  10 

7900 

I50.  IO 

3000 

56.50 

8000 

150.67 

3000 

57.00 

8000 

152.  00 

3100 

58.38 

8100 

*52-55 

3100 

58.90 

8100 

!53-9° 

3200 

60.  27 

8200 

x54-43 

3200 

60.  80 

8200 

155.80 

3300 

62.  15 

8300 

156.32 

3300 

62.  70 

8300 

157.70 

3400 

64.03 

8400 

158.  20 

3400 

64.  60 

8400 

159.60 

3500 

65.  92 

8500 

160.  08 

3500 

66.  50 

8500 

161. 50 

3600 

67.80 

8600 

161.97 

3600 

68.40 

8600 

163.40 

3700 

69.68 

8700 

163.85 

3700 

70.30 

8700 

165.30 

3800 

7l-S7 

8800 

165. 73 

3800 

72.  20 

8800 

167.  20 

3900 

73-45 

8900 

167.62 

3900 

74.  10 

8900 

169.  10 

4000 

75-33 

9000 

169.50 

4000 

j6.  00 

9000 

1 7 1 .  00 

4100 

77.22 

9100 

171.38 

4100 

77-90 

9100 

172.90 

4200 

79.  10 

9200 

J73-  27 

4200 

79.80 

9200 

174.80 

4300 

80.98 

9300 

l7S-  15 

4300 

81.  70 

9300 

176.70 

4400 

82.87 

9400 

J77-°3 

4400 

83.60 

9400 

178.60 

4500 

84-75 

9500 

178.92 

4500 

85.50 

9500 

180. 50 

4600 

86.63 

9600 

180.80 

4600 

87.40 

9600 

182.  40 

4700 

88.52 

9700 

182.68 

4700 

89.30 

9700 

184.30 

4800 

90.  40 

9800. 

184.57 

4800 

91.  20 

9800 

186.  20 

4900 

92.  28 

9900 

186.45 

4900 

93-  10 

9900 

188.  10 

5000 

94.  17 

10000 

188.33 

5000 

95.00 

10000 

190.  00 
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7—2— 

115   Days. 

fe 

116   Days. 

i  Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest 

100 

I.92 

5100 

97-75 

100 

*-93 

5100 

98.60 

200 

3-83 

5200 

99.67 

200 

3.87 

5200 

100.53 

300 

5-75 

5300 

101.  58 

300 

5.  80 

5300 

102.47 

400 

7.67 

5400 

103.50 

400 

7-73 

5400 

104.  40 

500 

9.58 

5500 

105.42 

500 

9.67 

5500 

106.33 

600 

11.50 

5600 

io7-33 

600 

11.  60 

5600 

108.  27 

700 

I3-42 

5700 

109.  25 

700 

13-53 

5700 

no.  20 

800 

l5-  33 

5800 

III.  17 

800 

iS-47 

5800 

112.  13 

900 

17.25 

5900 

II3.08 

900 

17.40 

5900 

114.07 

1000 

19.17 

6000 

115. OO 

1000 

19-  33 

6000 

116.  00 

[    1100 

21.08 

6100 

116.  92 

1100 

21.  27 

6100 

H7-93 

1200 

23.  00 

6200 

118.83 

1200 

23.  20 

6200 

119.87 

1300 

24.92 

6300 

120.75 

1300 

25-  13 

6300 

121.80 

1400 

26.  83 

6400 

122.  67 

1400 

27.07 

6400 

I23-73 

1500 

28.  7S 

6500 

I24.58 

1500 

29.  00 

6500 

125.67 

1600 

30.67 

6600 

126.  50 

1600 

3°.  93 

6600 

127.  60 

1700 

32.58 

6700 

I28.42 

1700 

32-87 

6700 

I29-  53 

1800 

34.50 

6800 

!3°-33 

1800 

34.8o 

6800 

13L47 

1900 

36.42 

6900 

132.25 

1900 

36.73 

6900 

I33-4° 

2000 

38.33 

7000 

J34-  17 

2000 

38.67 

7000 

J35-33 

2100 

40.  25 

7100 

136.08 

2100 

40.  60 

7100 

I37-27 

2200 

42.  17 

7200 

138.  06 

2200 

42.53 

7200 

139.20 

2300 

44.  08 

7300 

139.92 

2300 

44-47 

7300 

141.  13 

2400 

46.  00 

7400 

141.83 

2400 

46.  40 

7400 

H3.°7 

2500 

47.92 

7500 

H3-75 

2500 

48.33 

7500 

145.00 

2600 

49.83 

7600 

145.67 

2600 

50.27 

7600 

146.93 

2700 

5i-75 

7700 

147.58 

2700 

52.  20 

7700 

148.87 

2800 

53- 67 

7800 

149.  50 

2800 

54-  13 

7800 

150.  80 

2900 

55-  58 

7900 

151.42 

2900 

56.07 

7900 

J52.  73 

3000 

57-50 

8000 

I53- 33 

3000 

58.  00 

8000 

154.67 

3100 

59- A2 

8100 

l55-*5 

3100 

59-93 

8100 

156.  60 

3200 

6i-33 

8200 

l57-  *7 

3200 

61.87 

8200 

158.53 

3300 

63-25 

8300 

159.08 

3300 

63.  80 

8300 

160.47 

3400 

65.17 

8400 

161.  00 

3400 

65-73 

8400 

162.  40 

3500 

67.08 

8500 

162.  92 

3500 

67.67 

8500 

164.33 

3600 

6g.  00 

8600 

164.83 

3600 

69.  60 

8600 

166.  27 

3700 

70.92 

8700 

166.  7S 

3700 

71-53 

8700 

168.  20 

3800 

72.83 

8800 

168.67 

3800 

73-47 

8800 

170. 13 

3900 

74-75 

8900 

170.58 

3900 

75-4° 

8900 

172.07 

i    4000 

1 

76.67 

9000 

172.50 

4000 

77-33 

9000 

174.00 

!    4100 

78.58 

9100 

174.42 

4100 

79-  27 

9100 

l75-  93 

4200 

80.  50 

9200 

J76-33 

4200 

81.  20 

9200 

177.87 

j    4300 

82.42 

9300 

178.25 

4300 

83-13 

9300 

179.80 

4400 

84-33 

9400 

180.  17 

4400 

85.07 

9400 

181.73 

4500 

86.  25 

9500 

182.08 

4500 

87.  00 

9500 

183.67 

4600 

88.  17 

9600 

184.  00 

4600 

88.93 

9600 

185.60 

4700 

90.  08 

9700 

185.92 

4700 

90.  87 

9700 

187.53 

1    4800 

92.  00 

9800 

187.83 

4800 

92.  80 

9800 

189.47 

4900 

93- 92 

9900 

189.75 

4900 

94-73 

9900 

191.40 

5000 

95-83 

10000 

191.67 

5000 

96.67 

10000 

!93-33 

02 


117  Days. 

7— 
3+ 

118   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

I.95 

5100 

99-45 

100 

I.97 

5100 

100.30 

200 

3.90 

5200 

1 01.  40 

200 

3-93 

5200 

102.  27 

300 

5.85 

5300 

io3-35 

300 

5.90 

5300 

104.23 

400 

7.80 

5400 

105.30 

400 

7.87 

5400 

106.  20 

500 

9-75 

5500 

107. 25 

500 

9.83 

5500 

108. 17 

600 

11.70 

5600 

109.  20 

600 

11.80 

5600 

no.  13 

700 

J3-65 

5700 

in.  15 

700 

*3-77 

5700 

112. 10 

800 

15.  60 

5800 

113.  10 

800 

15-73 

5800 

114.07 

900 

*7-  55 

5900 

115.05 

900 

17.70 

5900 

116.  03 

1000 

19.50 

6000 

117.  00 

1000 

19.67 

6000 

118.  00 

1100 

21.45 

6100 

118.95 

1100 

21.  63 

6100 

119.97 

1200 

23.40 

6200 

120.  90 

1200 

23.  60 

6200 

121.93 

1300 

25-35 

6300 

122.85 

1300 

25-57 

6300 

123.90 

1400 

27-3° 

6400 

124.  80 

1400 

27-53 

6400 

125.87 

1500 

29.  25 

6500 

126.74 

1500 

29.56 

6500 

127.83 

1600 

31.  20 

6600 

128.70 

1600 

31-  47 

6600 

129.  80 

1700 

33-15 

6700 

130.65 

1700 

33-43 

6700 

I3I-77 

1800 

35.10 

6800 

132.60 

1800 

35-4° 

6800 

J33-73 

1900 

37-o5 

6900 

134-55 

1900 

37-37 

6900 

I35-7° 

2000 

39.00 

7000 

136.50 

2000 

39-33 

7000 

137.67 

2100 

40.95 

7100 

138.45 

2100 

41.30 

7100 

J39-63 

2200 

42.90 

7200 

140.  40 

2200 

43- 27 

7200 

141.  60 

2300 

44.  85 

7300 

142.35 

2300 

45- 23 

7300 

H3-57 

2400 

46.80 

7400 

144.  30 

2400 

47.  20 

7400 

H5-53 

2500 

48-75 

7500 

146.  25 

2500 

49.  17 

7500 

147.  50 

2600 

50.  70 

7600 

148.  20 

2600 

51-  13 

7600 

149.47 

2700 

52.65 

7700 

150.  15 

2700 

53.  10 

7700 

I5I-43 

2800 

54.60 

7800 

152.  10 

2800 
2900 

55-°7 

7800 

153- 4° 

2900 

56-55 

7900 

154.05 

57-  °3 

7900 

'55-37 

3000 

58.50' 

8000 

156.  00 

3000 

59.00 

8000 

J57-33 

3100 

60.45 

*  8100 

157-95 

3100 

60.97 

8100 

159-3° 

3200 

62.  40 

8200 

159.90 

3200 

62.93 

8200 

161.  27 

3300 

64-  35 

8300 

161.85 

3300 

64.  90 

8300 

163.23 

3400 

66.  30 

8400 

163.80 

3400 

66.  87 

8400 

165.  20 

3500 

68.25 

8500 

165.75 

3500 

68.83 

8500 

167.17 

3600 

70.  20 

8600 

167.70 

3600 

70.  80 

8600 

169. 13 

3700 

72.  15 

8700 

169.65 

3700 

72.77 

8700 

171.  10 

3800 

74-  10 

8800 

171.  60 

3800 

74-73 

8800 

I73-°7 

3900 

76.05 

8900 

173-55 

3900 

76.70 

8900 

J75-03 

4000 

78.  00 

9000 

175,50 

4000 

78.67 

9000 

177.00 

4100 

79-95 

9100 

177-45 

4100 

80.63 

9100 

178.97 

4200 

81.  90 

9200 

179.40 

4200 

82.60 

9200 

180.93 

4300 

83.85 

9300 

181.35 

4300 

84-57 

9300 

182.  90 

4400 

85.  80 

9400 

183.30 

4400 

86.53 

9400 

184.87 

4500 

$7-75 

9500 

185.25 

4500 

88.50 

9500 

186.83 

4600 

89.70 

9600 

187.  20 

4600 

90.47 

9600 

188.80 

4700 

91.65 

9700 

189.15 

4700 

92-43 

9700 

190.  77 

4800 

93.60 

9800 

191.  10 

4800 

94.40 

9800 

l9z-73 

4900 

95-55 

9900 

193.05 

4900 

96-37 

9900 

194.70 

5000 

97.50 

10000 

195.00 

5000 

98.33 

10000 

196.67 
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|7-  2- 
J3+  8+ 

119   Days. 

120   Days. 

1  Principal. 

Interest. 

Principal.   Interest 

Principal. 

Interest. 

Principal 

Interest 

100 

I.98 

5100 

101. 15 

100 

2.  OO 

5100 

102.  00 

200 

3-97 

5200 

103. 13 

200 

4.  OO 

5200 

104.  00 

300 

5-95 

5300 

105.  12 

300 

6.  00 

5300 

106. 00 

400 

7-93 

5400 

107. 10 

400 

8.00 

5400 

108.  00 

500 

9.92 

5500 

109.  08 

500 

10.  00 

5500 

no.  00 

600 

11.  90 

5600 

1 1 1.  07 

600 

12.  00 

5600 

112.  OO 

700 

'13.88 

5700 

113.05 

700 

14.  00 

5700 

I  1 4.  OO 

800 

15.87 

5800 

115.03 

800 

16.  00 

5800 

1 1 6.  00  J 

900 

17.85 

5900 

1 17.  02 

900 

18.  00 

5900 

118.00 

1000 

19.83 

6000 

119. 00 

1000 

20.  00 

6000 

120.  OO 

1100 

21.  82 

6100 

120.  98 

1100 

22.  00 

6100 

122.  OO 

1200 

23.80 

6200 

122.97 

1200 

24.00 

6200 

I24.  OO 

1300 

25.78 

6300 

124.95 

1300 

26.  00 

6300 

I2f5.  OO 

1400 

27-77 

6400 

126.93 

1400 

28.  00 

6400 

128.  OO 

1500 

29-7S 

6500 

128.92 

1500 

30.  00  1 

6500 

I3O.OO 

1600 

31-  73 

6600 

130.90 

1600 

32.00 

6600 

I32.  OO 

1700 

33-72 

6700 

132.88 

1700 

34.00 

6700 

I34.OO 

1800 

35-7° 

6800 

134.87 

1800 

36.  00 

6800 

I36,  OO 

1900 

37-68 

6900 

136.85 

1900 

38.  00 

6900 

I38.  OO 

2000 

39- 67 

7000 

138.83 

2000 

40.  00 

7000 

I4O.  OO 

2100 

41.65 

7100 

140.  82 

2100 

42.  00 

7100 

I42.  OO 

2200 

43- 63 

7200 

142.  80 

2200 

44.  00 

7200 

144.  00 

2300 

45.62 

7300 

144.  78 

2300 

46.  00 

7300 

146.  00 

2400 

47.60 

7400 

146.77 

2400 

48.  00 

7400 

148.  00 

2500 

49.58 

7500 

148.75 

2500 

50.  00 

7500 

150.  00 

2600 

5*-S7 

7600 

i5°-73 

2600 

52.  00 

7600 

152.  00 

2700 

53-55 

7700 

152.72 

2700 

54.00 

7700 

154.00 

2800 

55-53 

7800 

154.70 

2800 

^6.  00 

7800 

156.  00 

2900 

57-  52 

7900 

156.68 

2900 

58.  00 

7900 

158. 00 

3000 

59-5o 

8000 

158.67 

3000 

60.  00 

8000 

160.  00 

3100 

61.48 

8100 

160. 6^ 

3100 

62.  00 

8100 

162.  00 

3200 

63-47 

8200 

162. 63 

3200 

64.  00 

8200 

164.  00 

3300 

65-  45 

8300 

164.  62 

3300 

66.  00 

8300 1  166.00 

3400 

67.  43 

8400 

166.60 

3400 

68.00 

8400i  168.00 

3500 

69.42 

8500 

168.58 

3500 

70.  00 

8500 

170.  00 

3600 

71.40 

8600 

170.57 

3600 

72.  00 

8600 

172.  00 

3700 

73.38 

8700 

17Z-S5 

3700 

74.00 

8700 

174.00 

3800 

75-37 

8800 

J74-53 

3800 

y6.  00 

8800 

176.  00 

3900 

77-35 

8900 

176.52 

3900 

78.  00 

8900 

178.  00 

4000 

79-33 

9000 

178.50 

4000 

80.  00 

9000 

180.  00 

4100 

81.  32 

9100 

180.48 

4100 

82.  00 

9100 

182.  00 

4200 

83-30 

9200 

182.47 

4200 

84.  00 

9200 

184.  00 

4300 

85.  28 

9300 

184.45 

4300 

86.00 

9300 

186.00 

4400 

87.27 

9400 

186.43 

4400 

88.00 

9400 

188.00 

4500 

89.25 

9500 

188.42 

4500 

90.  00 

9500 

190.  00 

4600 

9'-23 

9600 

190.  40 

4600 

92.  00 

9600 

192.  00 

4700 

93-  22 

9700 

192.38 

4700 

94.  00 

9700 

194.  00 

4800 

95.20 

9800 

194-  37 

4800 

96.  00 

9800 

196.  00  1 

4900 

97.18 

9900 

I96-35 

4900 

98.  00 

9900 

198.  00 

5000 

99-  l7 

10000 

198.33 

5000 

100. 00 

10000 

200.  00  1 
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7—  2— 
3+8+ 

121  Days. 

7— 

3+ 

122   Days. 

Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

2.  02 

5100 

102.85 

100 

2.  03 

5100 

103.70 

200 

4-°3 

5200 

104.  87 

200 

4.O7 

5200 

io5-73 

300 

6.  05 

5300 

106.  88 

300 

6.  10 

5300 

107.  yy 

400 

8.07 

5400 

108. 90 

400 

8.!3 

5400 

109.  80 

500 

10.  08 

5500 

no.  92 

500 

10.  17 

5500 

in. 83 

600 

12.  10 

5600 

112.93 

600 

12.  20 

5600 

113.87 

700 

14.  12 

5700 

114.95 

700 

14.23 

5700 

115.90 

800 

16.  13 

5800 

116.97 

800 

16.  27 

5800 

117-  93 

900 

18.  15 

5900 

118.98 

900 

18.30 

5900 

119.97 

1000 

20.  17 

6000 

121.  00 

1000 

20.33 

6000 

122.  00 

1100 

22.  18 

6100 

123.  02 

1100 

22.37 

6100 

124.03 

1200 

24.  20 

6200 

125.03 

1200 

24.40 

6200 

126.  07 

1300 

26.  22 

6300 

127.05 

1300 

26.43 

6300 

128.  10 

1400 

28.23 

6400 

129.07 

1400 

28.47 

6400 

130.  13 

1500 

3°-25 

6500 

131.08 

1500 

30.50 

6500 

132.  17 

1600 

32-  27 

6600 

133-  J0 

1600 

32.53 

6600 

134.  20 

1700 

34-28 

6700 

135.  12 

1700 

34.57 

6700 

136.  23 

1800 

3<S-3° 

6800 

*37- l3 

1800 

36.  60 

6800 

138.27 

1900 

38.32 

6900 

139.15 

1900 

38.63 

6900 

140.  30 

2000 

4o-33 

7000 

141.17 

2000 

40.67 

7000 

H2-33 

2100 

42.35 

7100 

143.18 

2100 

42.70 

7100 

H4-37 

2200 

44-37 

7200 

145.20 

2200 

44.73 

7200 

146.  40 

2300 

46.38 

7300 

147.22 

2300 

46.77 

7300 

148.43 

2400 

48.  40 

7400 

H9-  23 

2400 

48.80 

7400 

150.47 

2500 

50.42 

7500 

151.25 

2500 

50.83 

7500 

152.50 

2600 

52.43 

7600 

153-27 

2600 

52.87 

7600 

154-  53 

2700 

54-45 

7700 

155.28 

2700 

54.90 

7700 

156.57 

2800 

56.47 

7800 

J57- 3° 

2800 

56.93 

7800 

158.60 

2900 

58.48 

7900 

!59-32 

2900 

58.97 

7900 

160.  63 

3000 

60.  50 

8000 

161.33 

3000 

61.  00 

8000 

162.67 

3100 

62.  52 

8100 

i63.35 

3100 

63.03 

8100 

164.  70 

3200 

64.53 

8200 

165.37 

3200 

65.07 

8200 

166.  73 

3300 

66.  $S 

8300 

167.38 

3300 

6j.  10 

8300 

168.77 

3400 

68.57 

8400 

169.  40 

3400 

69. 13 

8400 

170. 80 

3500 

70.58 

8500 

171.42 

3500 

71. 17 

8500 

172.83 

3600 

72.  60 

8600 

J73-43 

3600 

73.20 

8600 

174.87 

3700 

74.62 

8700 

175-45 

3700 

75.23 

8700 

176.90 

3800 

76.63 

8800 

J77-47 

3800 

77.27 

8800 

178.93 

3900 

78.65 

8900 

179.48 

3900 

79-3° 

8900 

180.97 

4000 

80.67 

9000 

181.50 

4000 

81.33 

9000 

183.00 

4100 

82.68 

9100 

183.52 

4100 

83-37 

9100 

185.03 

4200 

84.70 

9200 

185.53 

4200 

85.40 

9200 

187.07 

4300 

86.72 

9300 

187.55 

4300 

87.43 

9300 

189.  10 

4400 

88.73 

9400 

189.57 

4400 

89.47 

9400 

191. 13 

4500 

9o.75 

9500 

191.58 

4500 

91.50 

9500 

J93- l7 

4600 

92.77 

9600 

193.60 

4600 

93-53 

9600 

195.20 

4700 

94.78 

9700 

195.62 

4700 

95-57 

9700 

I97-23 

4800 

96.80 

9800 

I97-63 

4800 

97.60 

9800 

199. 27 

4900 

98.82 

9900 

199.  6$ 

4900 

99-63 

9900 

201.30 

5000 

100.  83 

10000 

201.  6-j 

5000 

101.  6-j 

10000)  203.  33  i 

65 


123  Days. 

It 

124  Days. 

Tr.  ::::■;.. 

I::-sr. 

Pr!i-::.iL 

boot 

F-::!. 

I::-rr;::. 

PiiKipaL   fatacst 

100 

2.05 

5100 

104.  ss 

100 

2.C7 

5100  1 05.  40 

200 

4.  10 

5200 

106.  60 

200 

4-  13 

5200 

io7-47 

300 

6.15 

5300 

108.  6s 

300 

6.  20 

5300 

io9-53  1 

400 

8.  20 

5400 

1 10.  70 

400 

8.  27 

5400 

in.  60 

500 

10.  25 

5500 

112.  75 

500 

10.33 

5500 

113.67 

600 

12.  30 

5600 

114.  80 

600 

12.  40 

5600 

"*■  73 

700 

H-  35 

5700 

116.85 

700 

14-47 

5700 

117.  80 

E 

16.  40 

5'S00 

118.  90 

800 

16.  53 

5800 

119.87 

900 

18.45 

120.95 

900 

18.60 

5900 

121.93 

1000 

20.  50 

6000 

123. CO 

1000 

20.  6j 

6000 

124. 00 

1100 

22.55 

6100 

125.05 

1100 

22-73 

6100 

126.  07 

1206 

24.  60 

6200 

127.  10 

1200 

24.  80 

.6200 

128.  13 

1300 

26.  6s 

6300 

129.  15 

1300 

26.  S7 

6300 

130.  20 

1400 

28.  70 

6400 

131.  20 

1400 

28.93 

•  6400 

132.27 

1500 

3°-  75 

6500 

133-  «5 

1500 

31.  00 

6500 

134-  33 

1600 

32.  80 

6600 

l35-  3° 

1600 

33- c7 

6600 

136.40 

1700 

34-  85 

6700 

l37-35 

1700 

35-  13 

6700 

I38-47 

1S00 

36.  90 

6800 

!39-4° 

1800 

37.20 

6800 

»4°- 53 

1900 

38.95 

6900 

I4I-45 

1900 

39-  27 

6900 

142.  60 

2000 

41.  00 

7000 

143.50 

2000 

4i-  33 

7000  144.  67 

2100 

43-  c5 

7100 

x45- 55 

2100 

43-4° 

7100  146.  73 

2200 

45.  10 

7200 

147.  60 

2200 

45-47 

7200  148.  80 

2300 

47- x  5 

7300 

149.  6s 

2300 

47-5  3 

7300  150.  87 

2400 

49.20 

7400 

151.70 

2400 

49.60 

7400  152. 93 

2500 

51.  25 

7600 

153-75 

2500 

51.67 

7500  155.  00 

2600 

53-3° 

7600 

155.80 

2600 

51-  73 

7600  157.  07 

2700 

55-35 

7700 

157.85 

2700 

55-  80 

7700  159. 13 

2800 

57-40 

7800 

159.90 

0  sun 

57-  87 

7800  161.  20 

2900 

59-  45 

7900 

161.95 

2900 

59-93 

7900  163.  27 

3000 

61.  50 

8000 

164.  00 

62.  CO 

S000  165.  55 

3100 

63-  55 

8100 

166.  05 

3100 

64.  07 

8100  167.  40 

M 

65.  60 

520" 

168.  10 

3200 

66.  13 

8200  169.  47 

3300 

67.  6; 

S300 

170.  15 

3300 

6S.  20 

83O0 

«/"■  53 

3400 

69.  7O 

84O0 

172.  20 

3400 

70.  27 

8400 

173.60 

71-75 

8500 

I74-25 

3500 

72-33 

8500 

175.  67 

3600 

73.80 

8600 

176.30 

3600 

74-  4° 

B600 

*77-  73 

3700 

75-  85 

8700 

I78-35 

3700 

76.47 

8700 

179.  80 

B800 

77-90 

8800 

180.40 

3800 

78.53 

8800 

181.  87 

3900 

79-  95 

8900 

182.45 

3900 

80.  60 

183.93 

1000 

82,00 

9000 

184.50 

4000 

82.67 

9  0  0  0 

186.  00 

4100 

84.  05 

9100 

186.55 

4100 

84-73 

9100 

188.  07 

4200 

86.  10 

9200 

188.60 

4200 

86.  80 

9200 

190.  13 

4300 

88.  15 

9300 

190.65 

4300 

88.87 

9300 

I92.  20 

4400 

90.  20 

9400 

192.70 

4400 

90.93 

94  On 

194-  27 

4500 

92.25 

9500 

194-75 

4500 

93.  CO 

9500 

i>6-  33 

4600 

94-3° 

9600 

196.  80 

4600 

95.  07 

9600 

198.40 

4700 

96.  35 

9700 

198.85 

4700 

97-  13 

9 1 00  200. 47 

4800 

98.  40  1 

9800 

200.  90 

4800 

99.  20 

9-00  222.55 

4900 

100.  45 

9900 

202.95 

4900 

101.  27 

9900  204.  60 

5000 

IC2.  50 

10000 

205.  CO 

5000 

Ic3-  33 

'  10000J  206.  67 

66 


7—  2— 
3+  8+ 

125   Days. 

126   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

2.  08 

5100 

106.  25 

100 

2.  IO 

5100 

107.  IO 

200 

4.17 

5200 

108.33 

200 

4.  20 

5200 

109.  20 

300 

6.  25 

5300 

I IO.  42 

300 

6.  30 

5300 

III. 30 

400 

8.33 

5400 

I  12.  50 

400 

8.40 

5400 

113.40 

500 

10.  42 

5500 

II4.58 

500 

10.  50 

5500 

115.50 

600 

12.  50 

5600 

H6.67 

600 

12.  60 

5600 

117. 60 

700 

14.58 

5700 

H8.75 

700 

14.  70 

5700 

119.70 

800 

16.67 

5800 

I2O.83 

800 

l6.8o 

5800 

121.  80 

900 

18.75 

5900 

122. 92 

900 

l8.  90 

5900 

I23.9O 

1000 

20.83 

6000 

I25. OO 

1000 

21.  OO 

6000 

126.  OO 

1100 

22.  92 

6100 

I27.08 

1100 

23.  IO 

6100 

128.  IO 

1200 

25.  00 

6200 

I29.   17 

1200 

25.  20 

6200 

I3O.  20 

1300 

27.08 

6300 

I3I.25 

1300 

27.  30 

6300 

i32-  3° 

1400 

29.  17 

6400 

133-33 

1400 

29.4O 

6400 

134.40 

1500 

31.25 

6500 

*35-42 

1500 

31-  5° 

6500 

136.50 

1600 

33-33 

6600 

J37-5° 

1600 

33.60 

6600 

138.60 

1700 

35-42 

6700 

139.58. 

1700 

35-7° 

6700 

140. 70 

1800 

37-50 

6800 

141.67 

1800 

37-8o 

6800 

142.  80 

1900 

39-58 

6900 

H3-7S 

1900 

39-9° 

6900 

144.90 

2000 

41.67 

7000 

145.83 

2000 

42.  00 

7000 

147.00 

2100 

43-75 

7100 

147.92 

2100 

44.  10 

7100 

149.  IO 

2200 

45-83 

7200 

150.  00 

2200 

46.  20 

7200 

151. 20 

2300 

47.92 

7300 

152.08 

2300 

48.30 

7300 

153-3° 

2400 

50.  00 

7400 

154.  17 

2400 

50.40 

7400 

155.40 

2500 

52.08 

7500 

156.25 

2500 

52.50 

7500 

157.50 

2600 

54-  17 

7600 

158.33 

2600 

54.60 

7600 

159.60 

2700 

56.25 

7700 

160.  42 

2700 

56.70 

7700 

161.  70 

2800 

58.33 

7800 

162.  50 

2800 

58.80 

7800 

163.80 

2900 

60.  42 

7900 

164.58 

2900 

60.  90 

7900 

165.90 

3000 

62.  50 

8000 

166.67 

3000 

63.00 

8000 

168.00 

3100 

64.58 

8100 

168.75 

3100 

65.  10 

8100 

170.  IO 

3200 

66.67 

8200 

170.83 

3200 

67.  20 

8200 

I72.  20 

3300 

68.75 

8300 

172.92 

3300 

69.  30 

8300 

I74-3° 

3400 

70.83 

8400 

175.00 

3400 

71.40 

8400 

176.40 

3500 

72.92 

8500 

177.08 

3500 

73-5° 

8500 

178.50 

3600 

75.00 

8600 

179. 17 

3600 

75.  60 

8600 

180.60 

3700 

77.08 

8700 

181.  25 

3700 

77-  7° 

8700 

182.70 

3800 

79-  17 

8800 

183.33 

3800 

79.  80 

8800 

184.  80 

3900 

81.25 

8900 

185.42 

3900 

81.90 

8900 

186.90 

4000 

83-33 

9000 

187.50 

4000 

84.  00 

9000 

189. OO 

4100 

85.42 

9100 

189.58 

4100 

86.  10 

9100 

191.  IO 

4200 

87.50 

9200 

191.67 

4200 

88.  20 

9200 

193. 20 

4300 

89.58 

9300 

m-js 

4300 

90.30 

9300 

*95-3° 

4400 

91.67 

9400 

195.83 

4400 

92.40 

9400 

197.40 

4500 

93-75 

9500 

197.92 

4500 

94.50 

9500 

199.50 

4600 

95-83 

9600 

200. 00 

4600 

96.  60 

9600 

201.  60 

4700 

97.92 

9700 

202. 08 

4700 

98.70 

9700 

203.  70 

4800 

100.  00 

9800 

204.  i7 

4800 

100.  80 

9800 

205.  80 

4900 

102.  08 

9900 

206. 25 

4900 

102.  90 

9900 

207.  90 

5000 

104.  17 

10000 

208.  33  1 

5000 

105.  00 

10000 

2IO.  OO 

G7 


7—  2— 
i  3+  8+ 

127   Days. 

3+ 

128   Days. 

Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest, 

100 

2.  12 

5100 

107.95 

100 

2-  J3 

5100 

108.80 

200 

4-  23 

5200 

I IO.  07 

200 

4.27 

5200 

IIO.93 

300 

6.35 

5300 

112.   l8 

300 

6.  40 

5300 

113.07 

400 

8.47 

5400 

II4.  30 

400 

8-53 

5400 

115.  20 

500 

10.  58 

5500 

Il6.  42 

500 

10.  6y 

5500 

"7-  33 

600 

12.  70 

5600 

U8.53 

600 

12.  80 

5600 

119.47 

700 

14.  82 

5700 

120.  6$ 

700 

M-93 

5700 

121.  60 

800 

16.93 

5800 

122.77 

800 

17.07 

5800 

I23- 73 

900 

19.05 

5900 

124.  88 

900 

19.  20 

5900 

125.87 

1000 

21.  17 

6000 

127.  00 

1000 

21.33 

6000 

128.  00 

1100 

23.  28 

6100 

129. 12 

1100 

23-47 

6100 

13°-  J3 

1200 

25.40 

6200 

131.23 

1200 

25.  60 

6200 

132.  27 

1300 

27.52 

6300 

133-35 

1300 

27-73 

6300 

134.40 

1400 

29.63 

6400 

135-47 

1400 

20.  87 

6400 

i36-53 

1500 

3*-75 

6500 

I37-58 

1500 

32.  00 

6500 

138.67 

1600 

33-87 

6600 

139.70 

1600 

34-  J3 

6600 

140.  80 

1700 

35-98 

6700 

141.  82 

1700 

36.  27 

6700 

H2-93 

1800 

38.  10 

6800 

H3-93 

1800 

38.40 

6800 

145.07 

1900 

40.  22 

6900 

146.05 

1900 

40.  53 

6900 

147.20 

2000 

42-33 

7000 

148.  17 

2000 

42.67 

7000 

H9-33 

2100 

44-45 

7100 

150.  28 

2100 

44.  80 

7100 

J5i-47 

2200 

46.  57 

7200 

152.40 

2200 

46-93 

7200 

153.60 

2300 

48.68 

7300 

154.52 

2300 

49.07 

7300 

J55-73 

2400 

50.  80 

7400 

156.63 

2400 

51.  20 

7400 

157.87 

2500 

52.92 

7500 

158.75 

2500 

53-33 

7500 

160.  00 

2600 

55-03 

7600 

160. 87 

2600 

55-47 

7600 

162.13 

2700 

57-15 

7700 

162.98 

2700 

57.60 

7700 

164.  27 

2800 

59-  27 

7800 

165.  10 

2800 

59-73 

7800 

166. 40 

2900 

61.38 

7900 

167.  22 

2900 

61.87 

7900 

168.53 

3000 

63.50 

8000 

l69- 33 

3000 

64.  00 

8000 

170.67 

3100 

65.62 

8100 

171.45 

3100 

66.  13 

8100 

172.80 

3200 

67-73 

8200 

J73-57 

3200 

68.  27 

8200 

J74-  93 

3300 

69.85 

8300 

175.68 

3300 

70.40. 

8300 

*77-°7 

3400 

71-  97 

8400 

177.80 

3400 

72-53 

8400 

179.20 

3500 

74.08 

8500 

179.92 

3500 

74-  67 

8500 

181.33 

3600 

76.  20 

8600 

182.03 

3600 

j6.  80 

8600 

183.47 

3700 

78.32 

8700 

184.15 

3700 

78.93 

8700 

185.60 

3800 

80.43 

8800 

186.  27 

3800 

81.07 

8800 

187.73 

3900 

82.55 

8900 

188.38 

3900 

83.  20 

8900 

189.87 

4000 

84.67 

9000 

190.  50 

4000 

85.33 

9000 

192.  00 

4100 

86.78 

9100 

192.  62 

4100 

87.47 

9100 

I94-I3 

4200 

88.90 

9200 

J94-73 

4200 

89.60 

9200 

196.27 

4300 

91.  02 

9300 

196.85 

4300 

91-73 

9300 

198.  40 

4400 

93-  13 

9400 

198.97 

4400 

93-87 

9400 

200.  S3 

4500 

95-  25 

9500 

201.  08 

4500 

96.  00 

9500 

202.  6j 

4600 

97-  37 

9600 

203.  20 

4600 

98.13 

9600 

204.  80 

4700 

99.48 

9700 

205.32 

4700 

100.  27 

9700 

206. 93 

4800 

101.  60 

9800 

207.  43 

4800 

102.  40 

9800 

209.  07 

4900 

103.72 

9900 

209.55 

4900 

104.53 

9900 

211. 20 

5000 

105.83 

10000 

211. 6j 

5000 

106.  6-j 

10000 

2I3   33 

68 


129   Days. 

7— 
3+ 

130   Days.             | 

j  Principal. 

.  Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest 

100 

2.  15 

5100 

109.65 

100 

2.  17 

5100 

no.  50 

200 

4-3° 

5200 

III. 80 

200 

4-  33 

5200 

112.  6-j 

300 

6.45 

5300 

JI3-95 

300 

6.  50 

5300 

114.83 

400 

8.60 

5400 

116.  10 

400 

8.67 

5400 

117.  00  1 

500 

10.75 

5500 

118. 25 

500 

10.  83 

5500 

119.  17 

600 

12.  90 

5600 

120.  40 

600 

13.00 

5600 

i2I-33 

700 

15.05 

5700 

122.55 

700 

15.17 

5700 

123.50 

800 

17.  20 

5800 

124.70 

800 

l7-  33 

5800 

125.67 

900 

J9-35 

5900 

126.85 

900 

19.  50 

5900 

127.83 

1000 

21.  50 

6000 

129.  00 

1000 

21.  67 

6000 

130.  00 

1100 

23.65 

6100 

131.  15 

1100 

23-83 

6100 

132.  17 

1200 

25.80 

6200 

I33-3° 

1200 

26.  00 

6200 

J34-  33 

1300 

27-95 

6300 

J35-45 

1300 

28.17 

6300 

136.50 

1400 

30.  10 

6400 

137.60 

1400 

3°-33 

6400 

138.67 

1500 

32-25 

6500 

l19-75 

1500 

32.50 

6500 

140.83 

1600 

34-4o 

6600 

141.90 

1600 

34-67 

6600 

143.00 

1700 

36-  55 

6700 

144.05 

1700 

36.83 

6700 

145.  17 

1800 

38.70 

6800 

146.  20 

1800 

39.00 

6800 

H7-  33 

1900 

40.85 

6900 

148.35 

1900 

41.  17 

6900 

149.  50 

2000 

43.00 

7000 

150.50 

2000 

43-33 

7000 

151.67 

2100 

45-15 

7100 

152.65 

2100 

45.50 

7100 

153.83 

2200 

47-3° 

7200 

154.80 

2200 

47.67 

7200 

156.  00 

2300 

49-45 

7300 

156.95 

2300 

49-^3 

7300 

158.17 

2400 

51.  60 

7400 

159. 10 

2400 

52.  00 

7400 

160.  33 

2500 

53-75 

7500 

161. 25 

2500 

54-  17 

7500 

162.  50 

2600 

55-90 

7600 

163.40 

2600 

56.33 

7600 

164.67 

2700 

58.  05 

7700 

l65-55 

2700 

58.50 

7700 

166.83 

2800 

60.  20 

7800 

167.70 

2800 

60.  6j 

7800 

169.  00 

2900 

62.35 

7900 

169. 85 

2900 

62.83 

7900 

171. 17 

3000 

64.50 

8000 

172.  00 

3000 

65.  00 

8000 

J73-  33 

3100 

66.65 

8100 

174.15 

3100 

67.  17 

8100 

175.50 

3200 

68.80 

8200 

176.30 

3200 

69-33 

8200 

l77-67 

3300 

70.95 

8300 

178.45 

3300 

71.50 

8300 

179.83 

3400 

73-  IO 

8400 

180.60 

3400 

73-67 

8400 

182.  00 

3500 

75-25 

8500 

182.75 

3500 

75-83 

8500 

184.17 

3600 

77.40 

8600 

184. 90 

3600 

78.  00 

8600 

186.33 

3700 

79-55 

8700 

187.05 

3700 

80.  17 

8700 

188.  50 

3800 

81.  70 

8800 

189.  20 

3800 

82-33 

8800 

190.  6j 

3900 

83.85 

8900 

I9i-35 

3900 

84.  50 

8900 

192.83 

4000 

86.00 

9000 

!93-5o 

4000 

86.67 

9000 

195.00 

4100 

88.  15 

9100 

195.65 

4100 

88.83 

9100 

197. 17 

4200 

90.  30 

9200 

197.80 

4200 

91.  00 

9200 

l99-  33 

4300 

92.45 

9300 

*99-  95 

4300 

93-  l7 

9300 

201.  50 

4400 

94.60 

9400 

202.  10 

4400 

95-33 

9400 

203.67 

4500 

96.  7S 

9500 

204.  25 

4500 

97.50 

9500 

205.83 

4600 

98.  90 

9600 

206.  40 

4600 

99.67 

9600 

208.  00 

4700 

101.  05 

9700 

208.55 

4700 

101. 83 

9700 

210. 17 

4800 

103.  20 

9800 

210.  70 

4800 

1 04.  00 

9800 

2I2«  33 

4900 

105.35 

9900 

212. 85 

4900 

106.  17 

9900 

214.  CO 

5000 

107.50 

10000 

215. 00 

5000 

108.33 

10000  216.67 

1     '  1 

17-2- 
!3+8+ 

131   Days. 

132   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest,  j 

Principal. 

Interest. 

100 

2.  18 

5100 

1 J  T  •  3  5 

100 

2.  20 

5100 

112.  20 

200 

4-37 

5200 

JI3-53 

200 

4.4O 

5200 

II4.4O 

300 

6-55 

5300 

115.72 

300 

6.60 

5300 

Il6.  60 

400 

8.73 

5400 

117.90 

400 

8.80 

5400 

Il8.8o 

500 

io.  92 

5500 

120.  08 

500 

11.  00 

5500 

12  1.  OO 

600 

13.  10 

5600 

122.  27 

600 

13. 20 

5600 

I23. 20 

700 

15.  28 

5700 

124.45 

700 

15.40 

5700 

I25.4O 

800 

17-47 

5800 

126.  63 

800 

17.  60 

5800 

I27.  60 

,900 

19.65 

5900 

128.82 

900 

19.  80 

5900 

I29.  80 

1000 

21.83 

6000 

131.00 

1000 

22.  OO 

6000 

I32.OO 

1100 

24.  02 

6100 

133.18 

1100 

24.  20 

6100 

I34.  20 

1200 

26.  20 

6200 

*35-  37 

1200 

26.  40 

6200 

I36.  40 

1300 

28.38 

6300 

137*  55 

1300 

28.60 

6300 

I38.60 

1400 

3°-57 

6400 

J39-  73 

1400 

30.  80 

6400 

I4O.  80 

1500 

32-75 

6500 

141.92 

1500 

33- °° 

6500 

I43.OO 

1600 

34-93 

6600 

144.  10 

1600 

35-  2° 

6600 

145.  20 

1700 

37-  I2 

6700 

146.  28 

1700 

37-4° 

6700 

I47.4O 

1800 

39-  3° 

6800 

148.47 

1800 

39.  60 

6800 

I49.  60 

1900 

41.48 

6900 

150.65 

1900 

41.  80 

6900 

I5I.80 

2000 

43- 67 

7000 

152.83 

2000 

44.  00 

7000 

I54.OO 

2100 

45-85 

7100 

155.02 

2100 

46.  20 

7100 

I56.  20 

2200 

48.03 

7200 

157.20 

2200 

48.  40 

7200 

I58.4O 

2300 

50.  22 

7300 

159.38 

2300 

50.  60 

7300 

l6o.  60 

2400 

52.40 

7400 

161.  S7 

2400 

52.  80 

7400 

162.  80 

2500 

d54-  58 

7500 

163.75 

2500 

55.00 

7500 

165. 00 

2600 

^•77 

7600 

l65-93 

2600 

57-  2° 

7600 

167.  20 

2700 

58.95 

7700 

168.  12 

2700 

59.40 

7700 

169.  40 

2800 

61.13 

7800 

170.  30 

2800 

61.  60 

7800 

1 7 1 .  60 

2900 

63-  32 

7900 

172.48 

2900 

63.80 

7900 

173.80 

3000 

65.50 

8000 

174.67 

3000 

66.  00 

8000 

176.  00 

3100 

67.68 

8100 

176.85 

3100 

68.  20 

8100 

178. 20 

3200 

69.87 

8200 

179-03 

3200 

70.40 

8200 

180.  40 

3300 

72.05 

8300 

181. 22 

3300 

72.  60 

8300 

182.  60 

3400 

74-  23 

8400 

183.40 

3400 

74.80 

8400 

184.  80 

3500 

76.42 

8500 

185.58 

3500 

77.00 

8500 

187.  00 

3600 

78.  60 

8600 

187.77 

3600 

79.  20 

8600 

189. 20 

3700 

80.78 

8700 

189.95 

3700 

81.  40 

8700 

191.40 

3800 

82.97 

8800 

192.  13 

3800 

83.60 

8800 

193.60 

3900 

85.15 

8900 

J94-  32 

3900 

85.  80 

8900 

195.80 

4000 

87.33 

9000 

196.50 

4000 

88.00 

9000 

198.  00 

4100 

89.52 

9100 

198.68 

4100 

90.  20 

9100 

200.  20 

4200 

91.  70 

9200 

200. 87 

4200 

92.40 

9200 

202.  40 

4300 

93.88 

9300 

203.  05 

4300 

94.60 

9300 

204.  60 

4400 

96.  07 

9400 

205.  23 

4400 

96.  80 

9400 

206.  80 

4500 

98.  25 

9500 

207.42 

4500 

99.  00 

9500 

209.  00 

4600 

100.  43 

9600 

209.  60 

4600 

101.  20 

9600 

211.  20 

4700 

102. 62 

9700 

211. 78 

4700 

103. 40 

9700 

213.40 

4800 

104.  80 

9800 

2I3- 97 

4800 

105.  60 

9800 

215.  60 

4900 

106. 98 

9900 

216. 15 

4900 

107. 80 

9900 

217.  80 

5000 

109.  17 

10000  218.  33 

5000 

I  TO.  OO 

10000 

220. 00 

70 


7—  2— 
3+8+ 

133  Days. 

7— 
3+ 

134   Days. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

2.  22 

5100 

113.05 

100 

2.23 

5100 

113.90 

200 

4-43 

5200 

115.  27 

200 

4-47 

5200 

116.13 

300 

6.6$ 

5300 

117.48 

300 

6.  70 

5300 

118.37 

400 

8.87 

5400 

119.70 

400 

8-93 

5400 

120.  60 

500 

11.08 

5500 

121. 92 

500 

11.  17 

5500 

122.  83 

600 

13.30 

5600 

I24.  13 

600 

13.40 

5600 

125.07 

700 

15.52 

5700 

126.  35 

700 

15-  63 

5700 

127. 30 

800 

J7-73 

5800 

I28.57 

800 

17.87 

5800 

129.53 

900 

19.95 

5900 

I3O.78 

900 

20.  10 

5900 

I3I-77 

1000 

22.  17 

6000 

I33.OO 

1000 

22.33 

6000 

134.00 

1100 

24.38 

6100 

135.22 

1100 

24.57 

6100 

136.  23 

1200 

26.  60 

6200 

137-  43 

1200 

26.  80 

6200 

138.47 

1300 

28.82 

6300 

139.65 

1300 

29.03 

6300 

140.  70 

1400 

3I-°3 

6400 

141.87 

1400 

31.27 

6400 

142.93 

1500 

33-25 

6500 

144.  08 

1500 

33-50 

6500 

145.  17 

1600 

35-47 

6600 

146.  30 

1600 

35-73 

6600 

147.40 

1700 

37.68 

6700 

148.52 

1700 

37-97 

6700 

H9-63 

1800 

39-9° 

6800 

150.73 

1800 

40.  20 

6800 

151.87 

1900 

42.  12 

6900 

152.95 

1900 

42.43 

6900 

154.  10 

2000 

44-33 

7000 

155^7 

2000 

44.67 

7000 

156.33 

2100 

46-55 

7100 

I57-38 

2100 

46.  90 

7100 

158.57 

2200 

48.77 

7200 

159.60 

2200 

49-  13 

7200 

160.  80 

2300 

50.98 

7300 

161.82 

2300 

5*-37 

7300 

163.03 

2400 

53.20 

7400 

164.03 

2400 

53.60 

7400 

165.  27 

2500 

55-42 

7500 

166.  25 

2500 

55.83 

7500 

167.50 

2600 

57- 63 

7600 

168.47 

2600 

58.07 

7600 

l69-73 

2700 

59.85 

7700 

170.68 

2700 

60.  30 

7700 

171.97 

2800 

62.  07 

7800 

172.90 

2800 

62-53 

7800 

174.  20 

2900 

64.  28 

7900 

175.  12 

2900 

64- 77 

7900 

*76-43 

3000 

66.  50 

8000 

l77-  33 

3000 

6j.  00 

8000 

178.67 

3100 

68.72 

8100 

m>  55 

3100 

69.23 

8100 

180.  90 

3200 

7°-93 

8200 

181.77 

3200 

7J-47 

•  8200 

183.13 

3300 

73-  i5 

8300 

183.98 

3300 

73-7o 

8300 

185.37 

3400 

75-37 

8400 

186. 20 

3400 

75-93 

8400 

187.60 

3500 

77-58 

8500 

188.42 

3500 

78.17 

8500 

189.83 

3600 

79.80 

8600 

190.63 

3600 

80.  40 

8600 

192.07 

3700 

82.  02 

8700 

192.85 

3700 

82.63 

8700 

194.  30 

3800 

84.23 

8800 

195. 07 

3800 

84.87 

8800 

i96- 53 

3900 

86.45 

8900 

197.28 

3900 

87.  10 

8900 

198.77 

4000 

88.67 

9000 

199. 50 

4000 

89.33 

9000 

201.  00 

4100 

90.88 

9100 

201. 72 

4100 

91-  57 

9100 

203.23 

4200 

93.  10 

9200 

203-93 

4200 

93.80 

9200 

205.  47 

4300 

95-32 

9300 

206. 15 

4300 

96.03 

9300 

207. 70 

4400 

97-53 

9400 

208.37 

4400 

98.27 

9400 

209.  93 

4500 

99-75 

9500 

210. 58 

4500 

100.  50 

9500 

212.  17 

4600 

101.97 

9600 

212. 80 

4600 

102.  73 

9600 

214.  40 

4700 

104.  18 

9700 

215. 02 

4700 

104.97 

9700 

216. 63 

4800 

106.  40 

9800 

217.  23 

4800 

107.  20 

9800 

218.87 

4900 

108.62 

9900 

219.45 

4&)0 

109.43 

9900 

221.  10 

5000 

no.  83 

10000 

221. 67 

5000 

in.  67 

10000 

223-33 

71 


1 

135   Days. 

3+ 

136   Days. 

Principal. 

Interest 

Principal 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal 

Interest. 

100 

2.  25 

5100 

114.  js 

100 

2.  27  | 

5100 

115. 60 

200 

4.50 

5200 

117.  00 

200 

4-  53  ; 

5200 

117.87 

300 

6-75 

5300 

119. 25 

300 

6.80  j 

5300 

120.  13 

400 

9.  00 

5400 

121.50 

400 

9-°7   ! 

5400  122.40 

500 

11.25 

5500 

I23-  75 

500 

JI-33 

5500  124.67 

600 

13-5° 

5600 

126.  00 

600 

13.60 

5600  126.93 

700 

15-75 

5700 

128.  25 

700 

15-87 

5700  129. 20 

800 

18.  00 

5800 

130.  50 

800 

18.  13  ; 

5800  131.47 

900 

20.  25 

5900 

J32-75 

900 

20.  40  i 

5900! 133. 73 

1000 

22.  50 

6000 

135.00 

1000 

22.  6y 

6000 

136. 00 

1100 

24-75 

6100 

*37-25 

1100 

24-93 

6100 

138.27 

1200 

27.  00 

6200 

J39-  5° 

1200 

27.  20 

6200 

140.53 

1300 

29.25 

6300 

141.75 

1300 

29-47  ! 

6300 

142.  80  i 

1100 

3x-5° 

6400 

144.  00 

1400 

3*-73  j 

6400 

145.07 

1500 

33-75 

6500 

146.  25 

1500 

34-  00 

6500 
6600 

H7-33 

1600 

36.00 

6600 

148.50 

1600 

36-  27  , 

149.  60 

1700 

38.25 

6700 

150.75 

1700 

38.53 

6700 

151.87 

1800 

40.50 

6800 

153.00 

1800 

40.  80 

6800 

J54-  J3 

1900 

42-75 

6900 

155-  25 

1900 

43- °7 

6900 

156.40 

2000 

45.00 

7000 

!57-5° 

2000 

45-33 

7000 

158.67 

2100 

47- 25 

7100 

159-75 

2100 

47.60 

7100 

160.93  | 

2200 

49.50 

7200 

162.  00 

2200 

49.  87 

7200 
7300 

163.  20 

2300 

51-75 

7300 

164.  25 

2300 

52.  13 

165.47 

2400 

54.00 

7400 

166.  50 

2400 

54-40 

7400 

l67-73 

2500 

56.25 

7500 

168.  75 

2500 

56.67 

7500 

170.  00 

2600 

58.50 

7600 

171.  OO 

2600 

58.93 

7600 

172.27 

2700 

60.75 

7700 

*73-25 

2700 

61.  20 

7700 

174-  53 

2800 

63.  00 

7800 

175-5° 

2800 

63-  47 

7800 

176.80 

2900 

65.25 

7900 

l77-75 

2900 

65-73 

7900 

179.07 

3000 

67.50 

8000 

180.  00 

3000 

68.00 

8000 

181.33 

3100 

69.75 

8100 

182.  25 

3100 

70.  27 

8100  183.60 

3200 

72.  00 

8200 

184.50 

3200 

72-53 

8200 

185.87 

3300 

74- 25 

8300 

186.75 

3300 

74.80 

8300 

188.  13 

3400 

76.50 

8400 

189. 00 

3400 

77.07 

8400 

190.  40 

3500 

78-75 

8500 

191.25 

3500 

79-33 

8500 

192.67 

3600 

81.  00 

8600 

!93-5o 

3600 

81.60 

8600 

J94-93 

3700 

83.25 

8700 

■95-  75 

3700 

83.87 

8700 

197.20 

3800 

85.  50 

8800 

198.  00 

3800 

86.13 

8800 

199.47 

3900 

87-75 

8900 

200.  25 

3900 

88.40 

8900 

201.73 

4000 

90.  00 

9000 

202.  50 

4000 

90.67 

9000 

204.  00 

4100 

92.  25 

9100 

204.  7S 

4100 

92.93 

9100 

206.  27 

4200 

94.50 

9200 

207.  00 

4200 

95.20 

9200 

208.53 

4300 

96.  75 

9300 

209.  25 

4300 

97-47 

9300 

210. 80 

4400 

99.  00 

9400 

211.  50 

4400 

99-73 

9400 

213.07 

'  4500 

101.25 

9500 

2I3-75 

4500 

102.  00 

9500 

2I5-33 

!  4600 

103.50 

9600 

216.  00 

4600 

104.  27 

9600 

217.  60 

]  4700 

105.75 

9700 

218.  25 

4700 

106.  53 

9700 

219.87 

4800 

108.  00 

9800 

220.  50 

4800 

108.  80 

9800 

222.  13 

4900 

no.  25 

9900 

222.75 

4900 

in. 07 

9900 

224.40 

1  5000 

112.  50 

|  10000 

225.  00 

5000 

"5-  33 

:   10000 

226.  6j 

72 


i  M 

ONTH. 

2  Months 

Principal. 
100 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

o.  50 

5100 

25.50 

100 

I.  OO 

5100 

51.  OO 

200 

I.  00 

5200 

26.  00 

200 

2.  OO 

5200 

52.  00 

300 

1.50 

5300 

26.  50 

300 

3.OO 

5300 

53-0° 

400 

2.  OO 

5400 

27.  00 

400 

4.  OO 

5400 

54.00 

500 

2.50 

5500 

27.50 

500 

5.  00 

5500 

55.00 

600 

3.OO 

5600 

28.  00 

600 

6.  00 

5600 

56.  00 

700 

3-50 

5700 

28. 50 

700 

7.  00 

5700 

57.00 

800 

4.  OO 

5800 

29.  00 

800 

8.00 

5800 

58.  00 

900 

4.50 

5900 

29.50 

900 

9.  00 

5900 

59.  00 

1000 

5.  00 

60  jO 

30.  00 

1000 

10.  00 

6000 

60.  00 

1100 

5.50 

6100 

30. 50 

1100 

11.  00 

6100 

61.  00 

1200 

6.  00 

6200 

31.00 

1200 

12.  00 

6200 

62.  00 

1300 

6.  50 

6300 

31-  5° 

1300 

13.  00 

6300 

63.  00 

1400 

7.  00 

6400 

32.  00 

1400 

14.  00 

6400 

64.  00 

1500 

7.50 

6500 

32.50 

1500 

15.  00 

6500 

65.  00 

1600 

8.00 

6600 

33- 00 

1600 

16.  00 

6600 

66.  00 

1700 

8.50 

6700 

33-5° 

1700 

17.  00 

6700 

6j.  00 

1800 

9.  00 

6800 

34.00 

1800 

18.  00 

6800 

68.00 

1900 

9.50 

6900 

34-5° 

1900 

19.  00 

6900 

69.  00 

2000 

10.  00 

7000 

35.00 

2000 

20.  00 

7000 

70.  00 

2100 

10.  50 

7100 

35-5° 

2100 

21.  00 

7100 

71.  00 

2200 

11.  00 

7200 

36.  00 

2200 

22.  00 

7200 

72.  00 

2300 

11.50 

7300 

36.  50 

2300 

23.  00 

7300 

73.00 

2400 

12.  00 

7400 

37.00 

2400 

24.  00 

7400 

74.00 

2500 

12.50 

7500 

37-5° 

2500 

25.  00 

7500 

75.00 

2600 

13.00 

7600 

38.  00 

2600 

26.  00 

7600 

"/6.  00 

2700 

13.50 

7700 

38-50 

2700 

27.  00 

7700 

77.00 

2800 

14.  00 

7800 

39.00 

2800 

28.  00 

7800 

78.  00 

2900 

14.50 

7900 

39-5o 

2900 

29.  00 

7900 

79.00 

3000 

15.  00 

8000 

40.  00 

3000 

30.  00 

8000 

80.  00 

3100 

15.50 

8100 

40.  50 

3100 

31.  00 

8100 

81.00 

3200 

16.  00 

8200 

41.  00 

3200 

32.00 

8200 

82.  00 

3300 

16.  50 

8300 

41.  50 

3300 

33- 00 

8300 

83.  00 

3400 

17.  00 

8400 

42.  00 

3400 

34.00 

8400 

84.  00 

3500 

17.50 

8500 

42.50 

3500 

35.00 

8500 

85.  00 

3600 

18.00 

8600 

43.00 

3600 

36.  00 

8600 

86.00 

3700 

18.50 

8700 

43-5o 

3700 

37.00 

8700 

87.  00 

3800 

19.  00 

8800 

44.  00 

3800 

38.00 

8800 

88.00 

3900 

19.50 

8900 

44.50 

3900 

39.00 

8900 

89.  00 

4000 

20.  00 

9000 

45.00 

4000 

40.  00 

9000 

90.  00 

4100 

20.  50 

9100 

45-50 

4100 

41.  00 

9100 

91.  00 

4200 

21.  00 

9200 

46.  00 

4200 

42.  00 

9200 

92.  00 

4300 

21.50 

9300 

46.50 

4300 

43.00 

9300 

93.00 

4400 

22.  00 

9400 

47.00 

4400 

44.  00 

9400 

94.  00 

4500 

22.  50 

9500 

47.50 

4500 

45.00 

9500 

95.00 

4600 

23.  00 

9600 

48.  00 

4600 

46.  00 

9600 

96.  00 

4700 

23-5° 

9700 

48.50 

4700 

47.00 

9700 

97.00 

4800 

24.  00 

9800 

49.  00 

4800 

48.  00 

9800 

98.  00 

4900 

24.50 

9900 

49.50 

4900 

49.  00 

9900 

99.  00  1 

5000 

25.00 

10000 

50.  00 

5000 

50.  00 

10000 

100.  00  J 

73 


3  Months. 

1 

4  Mo 

NTHS. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest 

100 

I.50 

5100 

76.50 

100 

2.  OO 

5100 

102.  00 

200 

3.  OO 

5200 

78.  00 

200 

4.  OO 

5200 

104.  00 

300 

4.50 

5300 

79.50 

300 

6.  00 

5300 

106.  00 

400 

6.  00 

5400 

81.00 

400 

8.00 

5400 

108. OO 

500 

7.50 

5500 

82.50 

500 

10.  00 

5500 

I  10.  00 

600 

9.  00 

5600 

84.  00 

600 

12.  00 

5600 

112.  OO 

700 

10.  50 

5700 

85.50 

700 

14.  00 

5700 

II4.  OO 

800 

12.  00 

5800 

87.  00 

800 

16.  00 

5800 

116.  00 

900 

l3-  5° 

5900 

88.50 

900 

18.  00 

5900 

I  l8.  OO 

1000 

15.  00 

6000 

90.  00 

1000 

20.  00 

6000 

120.  OO 

1100 

16.  50 

6100 

91.50 

1100 

22.  00 

6100 

12  2.  OO 

1200 

18.  00 

6200 

93.00 

1200 

24.  00 

6200 

I24.  OO 

1300 

19.50 

6300 

94.50 

1300 

26.  00 

6300 

126.  OO 

1400 

21.  00 

6400 

96.  00 

1400 

28.  00 

6400 

128.  OO 

1500 

22.  50 

6500 

97-50 

1500 

30.00 

6500 

I30.  OO 

1600 

24.  00 

6600 

99.  00 

1600 

32.  00 

6600 

132.  00 

1700 

25.50 

6700 

100.  50 

1700 

34.00 

6700 

I34.OO 

1800 

27.  00 

6800 

102.  00 

1800 

36.00 

6800 

I36.  OO 

1900 

28.  50 

6900 

103.50 

1900 

38.  00 

6900 

138. 00 

2000 

30.  00 

7000 

105.  00 

2000 

40.  00 

7000 

140.  00 

2100 

3l-5° 

7100 

106.  50 

2100 

42.  00 

7100 

142.  00 

2200 

33- °° 

7200 

108. 00 

2200 

44.  00 

7200 

144.  00 

2300 

34-5° 

7300 

109.50 

2300 

46.  00 

7300 

146.00 

2400 

36.00 

7400 

III.  00 

2400 

48.  00 

7400 

148.  00 

2500 

37-50 

7500 

112.  50 

2500 

50.  00 

7500 

150.  00 

2600 

39.00 

7600 

114.  00 

2600 

52.  00 

7600 

152.  00 

2700 

40.50 

7700 

II5.5O 

2700 

54.00 

7700 

154.00 

2800 

42.  00 

7800 

II7.  OO 

2800 

$6.  00 

7800 

156.  00 

2900 

43-50 

7900 

H8.5O 

2900 

58.  00 

7900 

158.00 

3000 

45.00 

8000 

120.  OO 

3000 

60.  00 

8000 

160.  00 

3100 

46.50 

8100 

121.50 

3100 

62.  00 

8100 

162.  00 

3200 

48.  00 

8200 

I23.OO 

3200 

64.  00 

8200 

164.  00 

3300 

49.50 

8300 

I24.50 

3300 

66.  00 

8300 

166.  00 

3400 

51.  00 

8400 

126.  OO 

3400 

68.00 

8400 

168.00 

3500 

52.50 

8500 

I27.50 

3500 

70.  00 

8500 

170.  00 

3600 

54.00 

8600 

I29.  OO 

3600 

72.  00 

8600 

172.  00 

3700 

SS-SQ 

8700 

I3O.50 

3700 

74.00 

8700 

174.00 

3800 

57.00 

8800 

I32.  OO 

3800 

j6.  00 

8800 

176. 00 

3900 

58.50 

8900 

!33-5o 

3900 

78.  00 

8900 

178.  00 

4000 

60.  00 

9000 

i35-oo 

4000 

80.  00 

9000 

180.  00 

4100 

61.  50 

9100 

136.50 

4100 

82.  00 

9100 

182.  00 

4200 

63.  00 

9200 

138.  00 

4200 

84.  00 

9200 

184.  00 

4300 

64. 50 

9300 

139-  5° 

4300 

86.00 

9300 

186.00 

4400 

66.  00 

9400 

141.  00 

4400 

88.00 

9400 

188.00 

4500 

67.50 

9500 

142.50 

4500 

90.  00 

9500 

190.  00 

4600 

69.  00 

9600 

144.  00 

4600 

92.  00 

9600 

192.  00 

4700 

70.50 

9700 

145.50 

4700 

94.  00 

9700 

194.  00 

4800 

72.  00 

9800 

147.  00 

4800 

96.  00 

9800 

196.  00 

4900 

73-5° 

9900 

148.50 

4900 

98.  00 

9900 

198.  00 

5000 



75.00 

10000 

150,  00 

5000 

100.  00 

10000 

200.  00 
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5   Months. 

6   Months. 

Principal. 

100 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 
5100 

Interest. 

2.  50 

5100 

127. 50 

100 

3.00 

153.OO 

200 

5.  OO 

5200 

130.  00 

200 

6.  00 

5200 

156.  OO 

300 

7.5O 

5300 

132.50 

300 

9.  00 

5300 

159.  OO 

400 

10.  00 

5400 

135.00 

400 

12.  00 

5400 

162.  00 

500 

12.  50 

5500 

l37-  5° 

500 

15.  00 

5500 

165.  00 

600 

15.  00 

5600 

140.  00 

600 

18.  00 

5600 

168.  00 

700 

17.  50 

5700 

142.50 

700 

21.  00 

5700 

171.  00 

800 

20.  00 

5800 

145.00 

800 

24.  00 

5800 

174.  00 

900 

22.  50 

5900 

147.  50 

900 

27.  00 

5900 

177.00 

1000 

25.  OO 

6000 

150.  00 

1000 

30.  00 

6000 

180.  00 

1100 

27.50 

6100 

152.50 

1100 

33.00 

6100 

183.00 

1200 

30.  OO 

6200 

155.00 

1200 

36.00 

6200 

186.  00 

1300 

32-50 

6300 

157.  50 

1300 

39.  00 

6300 

189.  00 

1400 

35.OO 

6400 

160.  00 

1400 

42.  00 

6400 

192.  00 

1500 

37-  5° 

6500 

162.  50 

1500 

45.  00 

6500 

195.  00 

1600 

40.  00 

6600 

165.  00 

1600 

48.  00 

6600 

198. 00 

1700 

42.  50 

6700 

167.50 

1700 

51.  00 

6700 

201. OO 

1800 

45.  00 

6800 

170.  00 

1800 

54.00 

6800 

204.  00 

1900 

47-  5° 

6900 

172.50 

1900 

57.00 

6900 

207.  00 

2000 

50.  00 

7000 

175.00 

2000 

60.  00 

7000 

210.  OO 

j  2100 

52.50 

7100 

J77-50 

2100 

63.  00 

7100 

213.  00 

|  2200 

55.00 

7200 

180.  00 

2200 

66.  00 

7200 

216..  00 

2300 

57-5° 

7300 

182.  50 

2300 

69.  00 

7300 

219.  OO 

!  2400 

60.  00 

7400 

185. 00 

2400 

72.  00 

7400 

222.  OO 

1  2500 

62.  50 

7500 

187.50 

2500 

75.00 

7500 

225.  OO 

2600 

65.  00 

7600 

190.  00 

2600 

78.  00 

7600 

228.  00  i 

2700 

67.  50 

7700 

192.  50 

2700 

81.  00 

7700 

231.  OO  j 

2800 

70.  00 

7800 

195.00 

2800 

84.  00 

7800 

234.  CO 

2900 

72.50 

7900 

197.  50 

2900 

87.  00 

7900 

237.OO 

3000 

75.00 

8000 

200.  00 

,  3000 

90.  00 

8000 

240.  OO  | 

3100 

77.50 

8100 

202.  50 

3100 

93.  00 

8100 

243.  00  i 

3200 

80.  00 

8200 

205.  00 

3200 

96.  00 

8200 

246.  00 

3300 

82.  50 

8300 

207. 50 

3300 

99.  00 

8300 

249. 00 

3400 

85.  00 

8400 

210.  00 

3400 

102.  00 

8400 

252.  00 

3500 

87.50 

8500 

212.  50 

3500 

105.  00 

8500 

255. 00 

3600 

90.  00 

8600 

215.  00 

3600 

108.  00 

8600 

258.  00 

3700 

92.50 

8700 

217. 50 

3700 

in.  00 

8700 

261. 00 

3800 

95.00 

8800 

220.  00 

3800 

1 14.  00 

8800 

264.  00 

3900 

97-5o 

8900 

222.  50 

3900 

117.  00 

8900 

267.  00 

4000 

100.  00 

9000 

225.  00 

4000 

120.  00 

9000 

270.  00 

4100 

102.  50 

9100 

227.50 

4100 

123.  00 

9100 

273.00 

4200 

105.  00 

9200 

230.  00 

4200 
4300 

126.  00 

9200 

276.  00 

4300 

107.50 

9300 

232.  50 

129.  00 

9300 

279.  00 

4400 

no.  00 

9400 

235.00 

4400 

132.  00 

9400 

282.  00 

4500 

112.  50 

9500 

237-  5o 

4500 

135.00 

9500 

285. 00 

4600 

115.  00 

9600 

240.  00 

4600 

138. 00 

9600 

288.  00 

4700 

117.50 

9700 

242.  50 

4700 

141.  00 

9700 

291.  00 

4800 

120.  00 

9800 

245.  00 

4800 

144.  00 

9800 

294.  00 

4900 

122.  50 

9900 

247.  50 

4900 

147.00 

9900 

297. 00 

5000 

I2C.  00 

10000 

250.  00  | 

5000 

150.  00 

10000 

300.  00 
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7   Months. 

8    Months. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

3-5° 

5100 

178.50 

100 

4.  OO 

5100 

204.  OO 

200 

7.  00 

5200 

182.  OO 

200 

8.00 

5200 

208.  OO 

300 

10.  50 

5300 

185.  50 

300 

12.  OO 

5300 

2  12.  OO 

400 

14.  00 

5400 

189.  OO 

400 

l6.  OO 

5400 

2l6.  OO 

500 

17.50 

5500 

192.  50 

500 

20.  OO 

5500 

220.  00 

600 

21.  00 

5600 

196. OO 

600 

24.  OO 

5600 

224.  OO 

700 

24.50 

5700 

199.50 

700 

28.  OO 

5700 

228.  OO 

800 

28.  00 

5800 

203.  OO 

800 

32.  OO 

5800 

232.  OO 

900 

31.50 

5900 

206.  50 

900 

36.OO 

5900 

236.  OO 

1000 

35.00 

6000 

210.  OO 

1000 

40.  OO 

6000 

'24O.  OO 

1100 

38.50 

6100 

213.  50 

1100 

44.  OO 

6100 

244.  OO 

1200 

42.  00 

6200 

217. OO 

1200 

48.  OO 

6200 

248.  OO 

1300 

45-  5° 

6300 

220.  50 

1300 

52.  OO 

6300 

252.  OO 

1400 

49.  00 

6400 

224.  OO 

1400 

$6.  00 

6400 

256. OO 

1500 

52.  50 

6500 

227.50 

1500 

60.  00 

6500 

260. OO 

1600 

$6.  00 

6600 

23I.OO 

1600 

64.  00 

6600 

264.  OO 

1700 

59-  5° 

6700 

234-  50 

1700 

68.00 

6700 

268.  OO 

1800 

63.00 

6800 

238.  00 

1800 

72.  00 

6800 

272.  OO 

1900 

66.  50 

6900 

241.  50 

1900 

"]6.  00 

6900 

276.  00 

2000 

70.  00 

7000 

245. 00 

2000 

80.  00 

7000 

280.  00 

2100 

73-5° 

7100 

248.  50 

2100 

84.  00 

7100 

284.  00 

2200 

77.00 

7200 

252.  00 

2200 

88.00 

7200 

288.00 

2300 

80.  50 

7300 

255.  50 

2300 

92.  00 

7300 

292. 00 

2400 

84.  00 

7400 

259.  00 

2400 

96.  00 

7400 

296.  00 

2500 

87.50 

7500 

262.  50 

2500 

100.  00 

7500 

300.  00 

.2600 

91.  00 

7600 

266.  00 

2600 

104.  00 

7600 

304.  00 

2700 

94.50 

7700 

269. 50 

2700 

108.  00 

7700 

308. 00 

2800 

98.  00 

7800 

273.00 

2800 

112.  00 

7800 

312.  00 

2900 

101.  50 

7900 

276.50 

2900 

116. 00 

7900 

316.  00 

3000 

105.  00 

8000 

280.  00 

3000 

120.  00 

8000 

320.  00 

3100 

108.  50 

8100 

283.50 

3100 

124.  00 

8100 

324.  00 

3200 

1 12.  00 

8200 

287.  00 

3200 

128.  00 

8200 

328.  00 

3300 

115.50 

8300 

290.  50 

3300 

132.  00 

8300 

332.00 

3400 

1 19.  00 

8400 

294.  00 

3400 

136.  00 

8400 

336.00 

3500 

122.  50 

8500 

297.  50 

3500 

140.  00 

8500 

340.  00 

3600 

126.  00 

8600 

301.  00 

3600 

144.  00 

8600 

344.  00 

3700 

129.50 

8700 

3°4-  5° 

3700 

148.  00 

8700 

348.  00 

3800 

i33-oo 

8800 

308.  00 

3800 

152.  00 

8800 

352. 00 

3900 

136.50 

8900 

311.50 

3900 

156.  00 

8900 

356.00 

4000 

140.  00 

9000 

315.00 

4000 

160.  00 

9000 

360.  00 

4100 

H3-  50 

9100 

318.50 

4100 

164.  00 

9100 

364.  00 

4200 

147.00 

9200 

322.  00 

4200 

168.00 

9200 

368. 00 

4300 

150.50 

9300 

325-5o 

4300 

172.  00 

9300 

372.00 

4400 

154.  00 

9400 

329.  00 

4400 

176.  00 

9400 

376.  00 

4500 

157. 50 

9500 

332-5o 

4500 

180.  00 

9500 

380.  00 

4600 

161.  00 

9600 

336.00 

4600 

184.  00 

9600 

384.00 

4700 

164.  50 

9700 

339-5° 

4700 

188.  00 

9700 

388.  00 

4800 

168.00 

9800 

343.00 

4800 

192.  00 

9800 

392.00 

4900 

171.  50 

9900 

346.  50 

4900 

196.  00 

9900 

396.  00 

5000 

175.00 

10000 

350.  00 

5000 

200.  00 

10000 

400.  00 
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9  Months. 

10  Months. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

100 

4.50 

5100 

229.50 

100 

5.  OO 

5100 

255.00 

200 

9.  00 

5200 

234. 00 

200 

10.  00 

5200 

260.  OO 

300 

M-5° 

5300 

238.50 

300 

15.  00 

5300 

265. OO 

400 

18.  00 

5400 

243.  00 

400 

20.  00 

5400 

270.  OO 

500 

22.  50 

5500 

247.50 

500 

25.  00 

5500 

275.00 

600 

27.  00 

5600 

252.  00 

600 

30.  00 

5600 

280.  OO 

700 

31-  5° 

5700 

256.  50 

700 

35.00 

5700 

285. OO 

800 

36.  00 

5800 

261.  00 

800 

40.  00 

5800 

290.  OO 

900 

40.  50 

5900 

265.50 

900 

45.00 

5900 

295.  00 

1000 

45.00 

6000 

270.  00 

1000 

50.  00 

6000 

300.  00 

1100 

49.50 

6100 

274.  50 

1100 

55.00 

6100 

305.  00 

1200 

54.00 

6200 

279.  00 

1200 

60.  00 

6200 

310.  00 

1300 

58.50 

6300 

283.50 

1300 

6^.  00 

6300 

315.00 

1400 

63.  00 

6400 

288.OO 

1400 

70.  00 

6400 

320.  00 

1500 

67.50 

6500 

292.  50 

1500 

7S-  °° 

6500 

325.  00 

1600 

72.  00 

6600 

297.  00 

1600 

80.  00 

6600 

330.00 

1700 

76.50 

6700 

301.50 

1700 

85.  00 

6700 

335-°° 

1800 

81.  00 

6800 

306.  00 

1800 

90.  00 

6800 

340.  00 

1900 

85.50 

6900 

310.50 

1900 

95.00 

6900 

345.oo 

2000 

90.  00 

7000 

315.00 

2000 

100.  00 

7000 

350.  00 

2100 

94.50 

7100 

319.50 

2100 

105.  00 

7100 

355-00 

2200 

99.  00 

7200 

324.  00 

2200 

no.  00 

7200 

360.  00 

2300 

103.50 

7300 

328.50 

2300 

115.  00 

7300 

365. 00 

2400 

108.  00 

7400 

333-°° 

2400 

120. 00 

7400 

370.  00 

2500 

112.  50 

7500 

337-5° 

2500 

125. 00 

7500 

375-00 

2600 

117.  00 

7600 

342.00 

2600 

130. 00 

7600 

380.  00 

2700 

121.  50 

7700 

346-5° 

2700 

135.00 

7700 

385.  00 

2800 

126.  00 

7800 

351.00 

2800 

140.  00 

7800 

390. 00 

2900 

130.50 

7900 

355-5° 

2900 

145.  00 

7900 

395- 00 

3000 

135.00 

8000 

360.  00 

3000 

150.  00 

8000 

400.  00 

3100 

139-5° 

8100 

364.50 

3100 

155.00 

8100 

405.  00 

3200 

144.  00 

8200 

369. 00 

3200 

160.  00 

8200 

410. 00 

3300 

148.50 

8300 

373-5° 

3300 

165. 00 

8300 

415.  00 

3400 

153.00 

8400 

378. 00 

3400 

170.  00 

8400 

420.  00 

3500 

157-5° 

8500 

382.  50 

3500 

175.00 

8500 

425.  00 

3600 

162.  00 

8600 

387.00 

3600 

180.  00 

8600 

43°.  00 

3700 

166.  50 

8700 

391-  5° 

3700 

185.  00 

8700 

435.oo 

3800 

171.  00 

8800 

396.  00 

3800 

190.  00 

8800 

440.  00 

3900 

i75-5° 

8900 

400.  50 

3900 

195.  00 

8900 

445.00 

4000 

180.  00 

9000 

405.  00 

4000 

200.  00 

9000 

450.  00 

4100 

184.50 

9100 

409.  50 

4100 

205.  00 

9100 

455-00 

4200 

189.  00 

9200 

414.  00 

4200 

210.  00 

9200 

460.  00 

4300 

193-5° 

9300 

418.50 

4300 

215.  00 

9300 

465.  00 

4400 

198. 00 

9400 

423.  00 

4400 

220.  00 

9400 

470.  00 

4500 

202.  50 

9500 

427.50 

4500 

225.  00 

9500 

475.oo 

4600 

207.  00 

9600 

432.  00 

4600 

230.  00 

9600 

480.  00 

4700 

211. 50 

9700 

436.  50 

4700 

235.00 

9700 

485. 00 

4800 

216.  00 

9800 

441.  00 

4800 

240.  00 

9800 

490.  00 

4900 

220.  50 

9900 

445.  50 

4900 

245.  00 

9900 

495-  00 

5000 

225.  00 

10000 

450.  00 

5000 

250.  00 

10000 

500.  00 
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11  Months. 

12  Months. 

i 

:  Principal. 

Interest, 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest. 

Principal. 

Interest 

100 

5.50 

5100 

280.  50 

100 

6.  00 

5100 

306.  00 

200 

II.  OO 

5200 

286. 00 

200 

12.  00 

5200 

312.  00  J 

300 

16.  50 

5300 

291.  50 

300 

18.  00 

5300 

318. OO  ! 

|   400 

22.  00 

5400 

297. 00 

400 

24.  00 

5400 

324.  00 

500 

27.50 

5500  302. 50 

500 

30.00 

5500 

330.00 

600 

33- 00 

5600 

308. 00 

600 

36.  00 

5600 

336.OO 

700 

38.50 

5700 

313-5° 

700 

42.  00 

5700 

342.  00 

800 

44.  00 

5800 

319.00 

800 

48.  00 

5800 

348.  00 

900 

49.50 

5900 

324.50 

900 

54.00 

5900 

354.00 

1000 

55.00 

6000 

330.  00 

1000 

60.  00 

6000 

360.  OO 

1100 

60.  50 

6100 

335-5° 

1100 

66.  00 

6100 

366.  OO 

1200 

66.  00 

6200 

341.00 

1200 

72.  00 

6200 

372.00 

1300 

71.50 

6300 

346.  50 

1300 

78.  00 

6300 

378. 00  1 

1400 

77.00 

6400 

352.00 

1400 

84.  00 

6400 

384.00 

1500 

82.50 

6500 

357-5° 

1500 

90.  00 

6500 

390.  00 

1600 

88.00 

6600 

363.00 

1600 

96.  00 

6600 

396.  00 

1700 

93-5° 

6700 

368.50 

1700 

102.  00 

6700 

402.  00 

1800 

99.  00 

6800 

374.00 

1800 

108.  00 

6800 

408.  00 

1900 

104.  50 

6900 

379-5° 

1900 

114.  00 

6900 

414.  00 

2000 

no.  00 

7000 

385.  00 

2000 

120.  00 

7000 

420. 00 

2100 

115.50 

7100 

390.  50 

2100 

126.  00 

7100 

426.  00 

2200 

121.  00 

7200 

396.  00 

2200 

132.  00 

7200 

432.00 

2300 

126.  50 

7300 

401.  50 

2300 

138.  00 

7300 

438.  00 

2400 

132.  00 

7400 

407.  00 

2400 

144.  00 

7400 

444.  00 

2500 

l37-5° 

7500 

412.50 

2500 

150.  00 

7500 

450.  00 

2600 

143.00 

7600 

418.  00 

2600 

156.  00 

7600 

456.  00 

2700 

148.  50 

7700 

423-5° 

2700 

162.  00 

7700 

462.  00 

2800 

154.00 

78001 429. 00 

2800 

168.00 

7800 

468.  00 

2900 

159.50 

7900 

434-  5° 

2900 

174.00 

7900 

474. 00 

3000 

165.  00 

8000 

440.  00 

3000 

180.  00 

8000 

480.  00 

3100 

170.50 

8100 

445-  5° 

3100 

186.00 

8100 

486.  00 

3200 

176.  00 

8200 

451.  00 

3200 

192.  00 

8200 

492.  00 

3300 

181.  50 

8300 

456.  50 

3300 

198.00 

8300 

498.  00  I 

3400 

187.  00 

8400 

462.  00 

3400 

204.  00 

8400 

504. 00 

3500 

192.50 

8500 

467. 50 

3500 

210.  00 

8500 

510.  00 

3600 

198.  00 

8600 

473.00 

3600 

216.  00 

8600 

516.  00 

3700 

203.50 

8700 

478.50 

3700 

222.  00 

8700 

522.  00 

3800 

209.  00 

8800  484.  00 

3800 

228. 00 

8800 

528.  00 

3900 

214.50 

8900  489.  50 

3900 

234.  00 

8900 

534- 00 

4000 

220.  00 

9000 

495.  00 

4000 

240.  00 

9000 

540.  00 

4100 

225.50 

9100 

500.  50 

4100 

246.  00 

9100 

546.  00 

4200 

231.  00 

9200 

506.  00 

4200 

252.  00 

9200 

552.00 

4300 

236.  50 

9300 

511.50 

4300 

258.  00 

9300 

558.  00 

4400 

242.  00 

9400 

517.00 

4400 

264.  00 

9400 

564.  00 

4500 

247.  50 

9500 

522.50 

4500 

270.  00 

9500 

570.00 

4600 

253.00 

9600 

528.  00 

4600 

276.  00 

9600 

576.  00 

4700 

258.50 

9700 

533-5° 

4700 

282.  00 

9700 

582.  00 

4800 

264.  00 

9800 

539.00 

4800 

288.00 

9800 

588.00 

4900 

269.  50 

9900 

544.  50 

4900 

294.  00 

9900 

594.  00 

5000 

275.00 

1   10000 

550.  CO 

5000 

300.  00 

10000 

600.  00 
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J.  B.   LIPPINCOTT   &  CO.'S   PUBLICATIONS. 


A   NEW   AND    COMPLETE 

(tofte  of  l\)t  finifeu"  Iflfe 


EDITED  BY  T.  BALDWIN  AND  J.  THOMAS,  M.D. 

WITH 

A  NEW  AND  SUPEBB  MAP  OF  THE  UNITED  STATES, 

ENGRAVED    ON    STEEL. 

Above  Twelve  Hundred  Pages,  Octavo. 

The  Publishers  lake  pleasure  in  announcing  the  completion  of  this,  the  most  elaborate,  compre- 
hensive, and  perfect  Gazetteer  of  the  United  States,  that  has  evsr  issued  from  the  press.  In  its' 
preparation,  no  considerations  of  expense  or  labor  have  been  allowed  to  interfere  with  a  work 
desipi^d  to  be  as  perfect  as  possible  in  every  department,  and  in  all  of  its  details.  Nor  have  the 
successive  issues  of  other  Gazetteers,  hurried  through  the  press  to  claim  the  market,  tempted  the 
publishers  to  offer  their  book  before  all  the  ample  census  of  18,00,  and  other  material  in  the  hands 
of  the  editors,  were  fully  digested  and  accurately  arranged. 

When  this  Gazetteer  was  first  announced,  800  pages,  or,  at  the  most,  900,  were  designed  as  the 
limit  of  the  book.  But  so  vast  was  the  amount  of  matter  accumulated  through  the  personal  labors 
of  the  editors  and  their  assistants,  aa  well  as  through  the  active  efforts  of  several  thousand  corre- 
spondents in  all  par's  of  the  United  Stales,  the  work  has  swelled  to  near  1300  pages.  The  amount 
of  new  matter  which  it  contains,  all  of  ;t  recent  character,  is  very  large,  and  in  many  instances 
embraces  statistics  and  populations  to  1853.  This  gives  it  an  intrinsic  value  over  every  other  work 
of  tho  kind  in  existence. 

We  therefore  offer  our  Gazetteer  confidently,  as  the  only  complete  and  thoroughly  reliable  Ga- 
zetteer of  the  United  States  yet  published.    Price,  four  dollars. 


THE    TWO     ROADS, 

OR,   THE  RIGHT   AND  THE  WRONG. 

BY   JAMES   KNORR 

IN    ONE    VOLUME,    12  MO 

REMIT  OF  A  GEOLOGICAL  SURVEY 

OF 

WISCONSIN,  IOWA,  AND  MINNESOTA, 

AND    INCIDENTALLY    OF 

A  PORTION  OF  NEBRASKA  TERRITORY, 

MADE  UNDER  INSTRUCTIONS  FROM  THE  U.  S.  TREASURY  DEPARTMENT, 

BY  DAVID  DALE  OWEN, 

United  States'  Geologist. 
WITH  OVER  150  ILLUSTRATIONS  ON   STEEL  AND  WOOD. 
Two  volumes,  quarto.    Price  Ten  Dollars. 


MERCHANTS?  MEMORANDUM  BOOK, 

CONTAINING  LISTS  OF  ALL  GOODS  PURCHASED  BY  COUNTRY  MERCHANTS,  <kc 
One  volume,  18mo.,  Leather  cover.    Price,  50  cents. 
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J.  B.  LIPPINCOTT   &  CO.'S  PUBLICATIONS. 

€$}n  of  Banking 

OS 

ETHNOLOGICAL  RESEARCHES, 

BASED    UPON    THE 

ANCIENT  MONUMENTS,  PAINTINGS,  SCULPTURES,  AND  CRANIA  OF  RACES 

AND   UPON  THEIR 

NATURAL.GEOGRAPHICAL.PHILOLOGICAL  AND  BIBLICAL  HISTORY 

ILLUSTRATED  BY  SELECTIONS  FROM  THE  IN  EDITED  PAPERS  OF 

SAMUEL  GEORGE  MORTON,  M.  D., 

(LATE   PRESIDENT   OF   THE  ACADEMY   OP  NATURAL  SCIENCES   AT   PHILADELPHIA) 

AND  BY  ADDITIONAL  CONTRIBUTIONS  FROM 

*R0F.  L.  AGASSIZ   LL.D. ;  W.  USHER    M.  D.;  AMD  PROF.  H.  S.  PATTERSON,  M.  0. 

BY 

J.  C.  NOTT,  M.  D.,  and  GEO.  R.  GLIDDON, 

MOBILE,  ALABAMA.                     FORMERLY  U.  6.  C*N8US  AT  CAIRO. 

WITH    FOUR   HUNDRED    ILLUSTRATIONS. 

One  volume,  quarto.    Price,  Five  Dollars. 

Iron  Tables,  Price  25  Cents— A  Useful  New  Work, 

WEIGHT  TABLES 

OF  DIFFERENT  LENGTHS  OF 

ROUND,  SQUARE,  AND  FLAT  BAR  IRON,  STEEL,  ETC. 

BY  A  PRACTICAL  MECHANIC. 

This  is  one  of  the  most  useful  works  published  for  Dealers  and  Workers  in  Iron.    So  correct  are 
le  calculations,  that  any  person  can  safely  sell  and  buy  with  the  book,  without  even  weighing  the 
on  and  Steel. 

■ 

THE    RACE    FOR   RICHES, 

And  some  of  the  Pits  into  which  the  Runners  fall. 

SIX    LECTURES, 

APPLYING  THE  WORD  OF  GOD  TO  THE  TRAFFIC  OF  MEN. 

BY  WILLIAM   ARNOT, 

MINISTER   OF   FREE    ST.    PETER'S,    GLASGOW. 

With  a  Preface  and  Notes, 

BY   STEPHEN   COLWELL,    AUTHOR   OF    "  NEW   THEMES,"  ETC. 

One  volume,  12mo.    Price,  62  cents. 
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